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COMMERCIAL FAILURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


According to preliminary figures the total number of failures recorded under the provisions of the Bankruptcy and 
Winding Up Acts was 883 during the first quarter of 1972 in comparison with the revised total of 910 for the same quarter of 
1971. The estimated total of the liabilities of bankrupt firms was $57,868,000, considerably lower than the revised total of 
$77,610,000 recorded in the first quarter of 1971. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the trade sector in which there were 388 compared with 438 for the first 
quarter of 1971. Liabilities in this industry declined from $23,945,000 to $16,980,000. In the manufacturing industry the 
number of bankruptcies was 64 compared with 87 for the same period of 1971 and the liabilities decreased from $20,619,000 to 
$8,915,000. The number of insolvencies in the construction industry increased from 127 to 152 and the liabilities from 
$12,885,000 to $17,439,000. In the service industry the number of failures increased from 121 to 142 and the liabilities 
from $5,296,000 to $5,613,000. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 324 business failures in Quebec during the first quarter of 1972 compared with 396 for the same period 
of 1971. Estimated liabilities decreased from $37,873,000 to $15,431,000. In Ontario the number of bankruptcies increased 
from 345 to 356 and the estimated liabilities from $23,441,000 to $27,061,000 in the first quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 87 to 100 and the liabilities increased from $5,251,000 to $6,089,000. 
The number of insolvencies in British Columbia increased from 58 to 87 and the liabilities from $7,076,000 to $7,785,000. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 4 indicates that the greatest number’of failures involved businesses in the $5,000 to 
$25,000 size group. There was a decline in the $25,000 to $50,000 group and also in the next two size groups. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are limited to those bankruptcies filed under Federal legislation (the 
Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not include failures, sales or seizures carried out under other legislation. In 
Table 6 the number of failures of wage earners is shown but the amount of liabilities is not recorded. Proposals from in- 
solvent persons are not included in the bankruptcy data but when such proposals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 6 the number of proposals is shown to give a general impression of the trend. 
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TABLE 5. Average Estimated Liability per Failure(1) by Months, Economic Areas and selected Industry Groups 
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(1) In cases where a small number of failures involves large amounts of estimated liabilities in default, the coverage shown 
above may not be representative of a large number of failures. 


TABLE 6. Wage-Earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 
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Wage-earner failures Proposals 
Atlantic Prairie British Other 
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COMMERCIAL FAILURES 


= 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


According to preliminary figures the total number of failures recorded under the provisions of the Bankruptcy and 
Winding Up Acts was 778 during the second quarter of 1972 in comparison with the revised total of 826 for the same quarter of 
1971. The estimated total of the liabilities of bankrupt firms was $135,283,711, considerably lower than the revised total of 
$60,377,940 recorded in the second quarter of 1971. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the trade sector in which there were 365 compared with 333 for the second 
quarter of 1971. Liabilities in this industry increased from $14,763,732 to $16,955,000. In the manufacturing industry the | 
number of bankruptcies was 56 compared with 91 for the same period of 1971 and the liabilities increased from $16,667,000 to 
$63,570,000. The number of insolvencies in the construction industry increased from 113 to 144 and the liabilities from 
$12,298,000 to $14,386,000. In the service industry the number of failures decreased from 122 to 112 and the liabilities 
from $7,280,000 to $6,552,000. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 291 business failures in Quebec during the second quarter of 1972 compared with 360 for the same period 
of 1971. Estimated liabilities increased from $32,392,000 to $39,597,000. In Ontario the number of bankruptcies decreased 
from 324 to 317 and the estimated liabilities from $20,331,000 to $16,686,000 in the second quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 85 to 91 and the liabilities increased from $4,626,000 to $71,624,000. 
The number of insolvencies in British Columbia increased from 47 to 67 and the liabilities from $2,562,083 to $6,817,000. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 4 indicates that the greatest number of failures involved businesses in the $5,000 to 
$25,000 size group. There was a decline in the $25,000 to $50,000 group and also in the next two size groups. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are limited to those bankruptcies filed under Federal legislation (the 
Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not include failures, sales or seizures carried out under other legislation. In 
Table 6 the number of failures of wage earners is shown but the amount of liabilities is not recorded. Proposals from in- 
solvent persons are not included in the bankruptcy data but when such proposals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 6 the number of proposals is shown to give a general impression of the trend. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1972 with Comparative Figures for 1971 


Second Quarter 
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Atlantic Provinces Quebec Ontario 
1971 1972 LOT 1972 1971 1972 
Primary industries ...........sseeeseeeeeeeceeees 5 2 16 u 27 16 
Manufacturing industries: 
Food and beverage industries ........ odOODSDIDOWS - - 2 2 il 3 
Textile Tndustrlesimerctis screinssinie.e OIG ose areisie arene - - 1 1 it i 
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ADC! PUP INSOLE.) © sre iateversiaielintateipva sietetareker shovel Sane 6 - - 8 8 3 6 
Primary and Fabricated metal industries ........ - - ir 2 4 4 
Machinery: industries =... ..o «cles ciate ateimvere olala.etsle tele _ a - - - il 
Transportation equipment industries ...........- = - 2 3 = se 
Electrical products industries ....... eioisloicierstaleys - _ 2 _ 2 = 
Non-metallic mineral products industries ....... - - - - 2 = 
Chemical) Andustries:. tes «eletaveie)otelels/el siecle) eiaistetere - - - - - 1 
Other manufacturing industries .......... oietetefauets — _ 10 1 5 3 
Total manufacturing industries ........secceee — - 49 27 34 23 
Construction industries: 
General, CONtTACTOTS Voile ews ecccccceciovsee ee sive il 1 24 22 17 20 
Special trade contractors .......... oe cee eeleee cic - - 19 20 29 39 
Total construction industries) 2... 6. ccces cle ces t 1 43 42 46 59 
Transportation, communication and other 
WELUPELSS Tae siaisiaic sie ec oral wiptata atayalelnieieiainte eta! 6) ele elehe = ~ DT: 10 34 21 
Trade (wholesale and retail): 
FOOd i s's.i persis ole o7> avavatetoleteraatele(« olalefsteistslaielars 3 a eiets) - 3 39 32 16 20 
General merchandise ........... eretate tats elaieraie: <jeissela = B 4 9 5 16 
Automotive products ......<csmeccee piisvo\ win(eie (ees, 0/8 1 i 23 29 27 21 
Apparel “and! Sh0@8 ie ccic.+.< 0.4 c.cisisioleree ales ds ietere piste! miele = 29 26 18 27 
Ar GWae’ ciois/slictere au siateta! staat ctalate he (tetatole shetatat ela e laps atl — 1 7 3 9 6 
Household furniture and appliances .............- x 1 18 14 14 23. 
UGS 1 alere-aleeclce eielatelels aisle este tebeteteraieeterareteters SARGOOn 1 5 2 5 1 
OER Er ades s%<.<re wievelelsoicie sil o's Riclevehevevelalsls ainieielsielevele 1 38 29 25 38 
MOEA MU Cr AGeGs isis clus) si slereie eoeeens tsuiewecveress cece 3 8 163 144 119 152 
Finance, insurance and real estate ............6-. E. — 10 9 10 4 
Services: 
Education, health and welfare ..ccccccccscseccsc — aoa 4 4 2 3 
Recreattonals Ser VilCES) isle a <.sts s)eleis o/eie s\ohe)saia a \sisielsie(e = _ 4 7 6 z. 
BUBIMNESS SET VICES! cicies siejcieicvelele aise eleleloreiele’s ore/aletereta 4 = 11 3 7 4 
Personal services .......... isis ceValeiata otavateiotayetaials . - 1 33 32 34 24 
OENCE RSET VA CEST cieio.ccaletein ovels) sicie elas a\eleleioielsiersieisleveis.e — _ - 6 5 9 
TOtaiwServilCeS! Jerre s<c6's\s's/0 oldie sia #\a\ers! «) dim'aatens) a) sete i 1 52 52 54 42 
Totals 2.0. ore c cree cree e ese csesscesccceers 10 iy 360 291 324 Zhe 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1972 with Comparative Figures for 1971 


Second quarter 


Total 
Prairie Provinces British Columbia 
Number Liabilities 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 a 
000 "000 
i ial 4 2 59 38 3,047 2,000 1 
1 2 = = 4 7 905 351 2 
- ~ 2 2 269 146 3 
- - - 23 9 5,919 1,709 4 
= 1 3 2 19 8 2,370 12,706 5 
= 1 — 11 15 413 45,678 6 
~ 6 6 2,290 1,434 7 
1 - it il 403 57 8 
1 i 3 3 194 579 9 
- - 4 = 1,641 = 10 
_ D = 405 = 11 
- - 1 = 96 12 
1 - 16 4 1,858 814 13 
4 4 4 2 91 56 16,667 63,570 14 
10 ial 1 15 53 69 8,672 9,484 15 
8 7 4 9 60 75 3,626 4,902 16 
18 18 5 24 113 144 12,298 14,386 17 
16 12 8 4 85 47 3,369 ibe TM 18 
2 7 1 2 58 64 3,689 3,915 19 
al 3 - - 10 30 443 2,917 20 
8 12 2 3 61 66 1,376 1,929 21 
6 - 4 7 57 60 2,367 2,546 22 
5 3 gD _ 23 13 1,279 789 23 
2 2 2 5 36 45 1ete6 1,358 24 
- - - 1 11 4 939 91 25 
6 6 Z 10 77 83 83585 3,410 26 
30 33 18 28 333 365 14,764 16,955 27 
| 2 1 1 2 23 16 2,952 30,084 28 
' - 33 - 1 6 11 1,605 1,936 29 
| - = 1 =- 11 9 850 354 30 
| 1 1 = a 20 8 1,853 462 31 
7 6 6 4 80 67 2,842 2,936 32 
= 2 - - 5 ily 130 864 33 
| 8 12 7 5 122 112 7,280 6,552 34 


85 91 47 67 826 778 60,377 135,284 35 


S@7B8°TE 962 


€E8t‘St Oz 


€76°€ 
909°%7 
LEg‘s 


8706S 
00T‘9 
162°9 


S18 ‘Z 
SOTSE 
L9S ‘6 


87E 
SClew 
Ses *T 


WAS 
S€0‘Z 
768°L 


899° 
OLS ‘Z 
LY9°S 


SY 
LY 
eS 


67 
SS 
84 


Ds 
cy 
S? 


er 
Le 
Le 


6¢ 
SY 
6£ 


Wai) 
8t 
SE 


"qeTT 2equny 


Ax 
uo} i 


1eq0L 


qsnput 
onaijsuog 


6€S ‘T ti! 
OTS *Z 9 
SLT é 
407 T 
cel ¢ 
SOS € 
€CE S 
TE? c 
S77 “1 T 
OTT i! 
os T 
vials 4 
Got ‘2 ¢ 
ST T 


"qet1 xequnn 


satiqsnput 
jueaudtnbe 
uotjejazodsurizy 


GLE‘T 9 GuZ*t ZI @Sc°EL = HT 
89S‘T 9 Lye‘€ ST oot ‘9 LE 
AS T OL I gE @ 
pa = VOEST S ESieat a7] 
one a! ere pee ZES*tt é 
€” I 71S ‘7 € St T 
9€6 Zz S9l z cS € 
6E7Z iG VEL T St z 
= = Bu z ZEST v7] 
96 Zz Iz T 18 T 
189 i 981 € SS6‘T 9 
= = OSE v7) 88 9 
€Z1 Zz See € €1 T 
988 i 781 9 76 z 
a - 192 ‘Z ¢ L%6 Z 
= = 62 i 88z 9 
20% T - - GET ‘T 9 
961 T 88 % 609‘Z 6 
0L6 v7] GTS Zz £01 € 
- - SE S 810‘T 9 
“qetT itequny “qetT 2equny “qeTT Jequny 
soTijsnput aanjquang 
soetTaisnput sjTejow 8 
utpnypout 
Areutyoen pe yeotiqgeys 


pue Arewtig 


Setijsnput Sutinjoejnuew 


seTiqsnput poom 


Sey °Zl OzT 
ESC oEG SLT 
6€7‘Z ST 
996 ‘81 0 
SOT ‘ZI fii 
soe‘ 0z 
886 ‘7 9% 
729‘T ST 
GLL “EG €Z 
L672 ‘T i 
957°6 92 
gsr *Z V4 
9€6°E IZ 
Z80‘'Z lz 
L6L‘L T€ 
L06‘S €€ 
€96°Z iG 
Sos ‘8 ov 
40L‘8 ZZ 
TIv‘e Sz 
“qetyT azequnyn 
1B30L 


T00 


ThT 


Oce 
etl 
896 


T80 
18S 
6£f 


TE? 
€79 
Tod 


£99 
€L9 
€Te 


£90 
£90 
L1T6 
Cie 


608 
€ZS 


“qe 


so 


9 68 
*¢ 56 
OT 
val 
val 
We hi 
€T 
ae (Ke 
9 0Z 
oi 61 
8 
€1 
€1 
= val 
Hi fai 
ois 8 
9% 
Il 
val 
Il 
TT JAequnyn 


yeqOL 


Tajsnput 
Arewtig 


ZST°E6T 199‘T 

L86‘LET 9EL‘T 
EGQeTGeenove 
Gtn‘s9 = ELZ 
8zz‘8E £97 
"S8°0Z S6z 
876*L1 OE 
990‘6T 782 
6ET‘OL 022 
LOEWE SEES 
8vO0SOE 192 
€70°7L  €S2 
€66°G¢ Zz 
BLL60% = L 47 
980‘0% 8sz 
VC GLC 
L19S*%Z = €62 
TL8‘ZE «GEE 
8SS*7Z = SOE 
T8l*z@z 9997 

000 
‘qeTT iequny 
yTeqoL 
satijysnput 
1830] 


syquoW XTS-Z/6T 


sy zuoU XTS-TL6T 


lequeaseq 
Laquaaon 
* 28q90390 


tequejdas 
“+ 4sn8ny 
eee Arne 


oS) SORTS 
eee ee Kew 


sees tady 


“e+ yore 
Azeniqeg 
+ Arenuer- Z/6L 


1equisseq 
Taqueaaon 
* 19q0390 


tsequeydas 
** asn8ny 
sees Arne 


*-s* Sune 
eee Aew 
sae ttady 


“++ youeW 
Azeniqeg 
Aenuel-T/6T 


Ss 


Satijsnpuy pue syjuoW Aq SOTAT{[TQeTT poyewt sy pue sean[}yegq [eporewwOD *Z FIAVL 


SOT ‘ZI SZ HE6°TE LE 60S ‘€ S8 Lee‘? TEL €19‘°9 8ZI GE6 ‘EE esl JAD AS 7410) Pi ena aoa SUOMI ESC AG Pp 


OLS ‘ZT €7 O€7 ‘EL 19 76S ‘47 16 SIS"S 6Z1 gEs‘s 9ET 80L‘8E Wall 799°S = SHT Sar ape fabs ir) Sse SUAUONN IES 6D 
Puteri se Mee nequsseg 
a setesanes thse ZEqMeACH, 
hue te eee aeaoa ag 
ie thud Leics ale attel toLie 6! 6.8 iequejdas 
. ek et Yat pe ee Yer aa asn3ny 
. ee Hera as a ANE 
8E6‘T 6€ B7L ‘OT 7] GLY GI 478 SZ Sieber iA ZS ‘°S SII ZOL val ‘+ Bune 
SOL ‘Z Be L19‘T iG IS? ST 6SE val 681 ‘T 97 0sz‘9 8Z1 69S 61 so> KEW 
606‘T SE 61L‘TT 6 Zev ST HVE ST 1Z €19 LT €9T'sS 721 994 val Ttady 
90S ‘T 94 096 l 96E‘T ST 769 (Hb TEES Ge 0sz‘9 VET €0Z €Z : a (YOLeW 
LOE ‘T 87 786 8 0c Il es? 07 EL 0Z 6c1‘S O€T 198 47 ; ‘+ Areniged 
008 ‘Z 87 806 9 SEE val lipase 62 £59 61 T09‘S ral 906 8T Y ‘++ Azenuel- 7/67 
LCEET O€ 6£9 8 £647 TH €tY OT 707°T 0 0so‘S 68 80€ val eiskesegersedesetale*/* **) FSequig oC 
6€8‘T €S 190°% 6 €TZ ER OS LT TOE ‘T via 4719 6€T 8L6 €Z Sheehan) LOQUOAON 
S88 ‘T BE €T0‘Z L 699 Il LLY 61 080‘Z 7a 068°S 811 GSS 61 ice sie sabe sect Leen TOO SOO) 
LOG LE 9S0‘T y Se6 €1 EE OL 6£0‘T € V6L°S SII 877 LT GEE Ome Cie mice ater 
S78 ‘7 SE 6S0‘ZT OL 769 LT 660‘T TZ 18s 61 esl‘ €1l S09 Iz Se eiae meer SNOT 
1SS°€ TE EL ‘7 val €62 ‘1 OL 166 cz Gee 61 9676 SII 8ZE 91 cies tap aaeagie ets) or tie ee ATTN 
067°T Ge 942 ‘T L yaa, II 169 LT Z08 1Z see ‘y II Ose TL =Sz hig es AE Ca er a ee PLAY 
DULLES LY 6L6 l SOL 9 BIL 02 187‘ 1Z LLI‘4 L6 LS8 8Z SEE ISAS tea sian 811 
6L0°€ Ov Tel 6 919 61 856 02 907 ‘T o1 GSLSS 71 Cee tm Ce SLO ae Seas Coy ia F287 
9972 ‘2 6” SzecL 91 TELAT. val 98L Zz Z19‘T (as LSE*8 9ST 9E0°T £2 Nehiesteasieas oes oe OLE, 
18S ‘T ov OL 6 0€0‘T 02 887'T 1Z €97‘T 61 Seve svt 769 LG daiticgs irs one rena od 
677° T ZE 9gE'Z €L 9S7*T (kee T7Z ‘T €z 696°T LZ 7ST 8 LET €9S €1 CDRS AD SIR EDEA ISOS OE A NETO MSIE 


“gett Aequny “gett zequny “qey1T szequny ‘qeTT aaquny ‘qelT iequny ‘qetTT azequny *qetTy zequny 


saouet{dde pue seouameue 


[eI1OL TeIOL eanjyuang tavedan poo 1eIOL yeqOL 
plouasnoy 
naka. Ls. ol he A a ed on he Sati snput 
sataqsnput satijsnput soTiqsnput SoTit[t43n pue 
QITAIES aoueuty epery uot eoTuNWUOS 
uot eqiodsueszy 


sis oS el BR ee Se a eh eae ee ee ee eee I ee 2) ee ee SS ee 


pepnytouoy - setazysnpuy pue syquow Aq setATLTqeT] pejewytisq pue sain{tTeq Teyoreumioy “72 ATaVL 


TABLE 3. Commercial Failures and Estimated Liabilities by Months, Provinces and Selected Cities, with Cumulative Data 


joe Be ey 2 2 a A. eee 2 3 


perantie Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan 
Provinces 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
eS ee ee eee, Ee ee 8 Ee Sh ee eS 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
LO TPS anuary, ies ctetslerstels 4 3, 284 127 Toh 101 8,669 By 238 7 1,138 
February ......... 6 344 118 13, 247 EN) 6,555 8 521 16 565 
Maxchi min ateiersis:atevecaie 4 411 TSL 16,869 £25 8,217 9 372 14 668 
Apri le. is stateisleralerere 3 50 141 14,432 105 6,106 5 a9 15 344 
May, Fe jeresesssotsilsyel'sss Bic 1 68 121 9,500 111 6,056 8 185 8 594 
DTS Mets lelevehersisieroreleys 6 348 98 8,460 108 8,169 4 50 5 126 
RURILGY esterase ete) alelstenetore 3 237 107 LL L6r 104 Ue ey Z 126 6 DT) 
IAUGUB' EM ers esicce.s Serene ay 80 126 9,916 68 135932 11 569 7 219 
September << ccm os 5 179 120 6,094 92 DIDS 7 281 9 736 
October ..ccsececs 7 D325 106 11,096 98 8,705 7 307 9 271 
November .......-. 4 213 121 4,743 134 12,682 8 316 a 215 
December ...... Seve z 124 101 8,176 72 5,499 7 49, 300 2 129 
VO7 Ze JaAnwary icles sie scisie 8 541 113 4,861 109 9,436 9 355: 5 260 
February ..ccccesc 5 179 112 4,569 116 8,605 8 611 10 549 
March! Soencawis as ears 3 782 99 6,001 Ist 9,020 13 1,560 9 483 
pT iis revere oteratonate 4 180 104 6, 584 96 5, 223 13 23,436 8 300 
May) sii s:eiajs elaisveleinie 3 139) 100 9,593 116 6, 800 7 43,819 9 613 
RV UIRG Wireia yal eke tere isa stol™ ‘ 5 241 87 23,420 105 4,663 6 436 5 141 
JUL yi ate ous eeccsecs 
AuguSt ..cccoree oe 
September ........ 
October .-cacecece 
November ......... 
December ..... cows 
L97L-SIX, MONENS, ciao a1) 24 4,435 756 70, 265 669 43,772 39) 1,962 65 3,435 
LOFZ=Sixc MONEHS? Vee « oe 28 2,062 615 55,029 673 43,747 56 70217; 46 2,346 
Alberta aka Canada Toronto Montreal 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
EOWit=Tanuary: cres'c\ets <0 ae 8 2511 14 934 266 22,181 41 3,929 64 4,216 
FeDEUaLY <cie « sieisicicle 20 Pw /S) 18 753 305 22,999 42 25392 47 9,778 
MAT CRMs lacctaie, ale screens 10 946 26 5,389 339 32,871 48 4,680 gil 1013 
ADT ASLS ayer ae lo aeverovee 6 144 18 894 293 22, 567 34 2,097 66 9,250 
MAY? peaiote’s ta: e1slecorohats 11 871 15 450 275 17,724 39 3,469 68 Tis LOD. 
CULILI@ Ue sipisvere ectainl ts ots 23 LT, 7S: 14 1,218 258 20,086 32 25932 49 5, Ole 
SUULY eal ete aes Roncar \ 8 589 7) 1, 236 247 20,778 Shit 4,164 59 8,478 
RATS te ealers areinlslototets 1a 287 18 930 242 255933 29 1,674 55 6,399 
September ........ 7 162 13 799 253 14,043 36 23055) 52 3/025: 
OGHODET) . <is.cic\e ce cisls 13 217 21 4,128 261 30,048 30 TA756 40 3,575 
November ......... 17 2,518 20 2,380 311 Doel, 50 3,308 53 2,047 
December ......... 14 5,767 22 1,145 220 70,139 28 2,995 46 Shy) Re) 
19'72=January, <.2.206 se0s tial 535 29 3,078 284 19,066 42 4,680 58 2,630 
February Gisiesis sie ote 21 O72 32 2,463 304 17,948 48 4,124 54 2,068 
Max Cit Veie\e's/clelsis's)<.s%e 14 764 26 2, 244 295 20,854 45 A217 47 15556 
ADI AG te ct raca'e al islets 10 404 28 Pedant 263 38,228 28 2,396 40 25 2L5) 
Mae Mareys sie oie eile oiaveiers 21 Zee2 103/ 2,340 273 65,425 39 hacen e 44 6,712 
GONE! ccstew.ccke eee 12 354 22 7p yf i) 242 31,6348 34 11,506 33 19,851 
YN hoo donne dod 
PARE PUIG C Talalerere ala ve's ia a 
September ........ 
GeEORet (ss ni5 seis as 
November ......... 
December «2... 0+ 
T97L=Six MONENS: << «.2/cie 0 78 4,480 105 9,638 1,736 U3, 987 236 19,499 365 47, 234 


1972-Six months ....... 89 5,150 154 14,601 1,661 193), 152 236 30,814 276 35,032 


888.858 


ei yhe 


TABLE 4. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


ee rrr. EEE 


ues L972 
ee ae eee ee 
is 2nd 
ls n 3rd 4th Total lst 2nd 3rd 4th Total 
quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter 


FF OO §e  oo-r—-— mv SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFSSSFSSFFFFFFFFFe 


Manufacturing: 
Wider (55.000 wnat «ters ters a ul SF = a 1 
Seo O00 sto rome OO0UN vas 19 18 20 15 72 15 11 
25,000 " 50,000 =. 15 21 15 iS 64 £2 11 
50,000 ™ HOOHOO0 2s ee. 18 ay: 19 14 68 15 11 
OverrS 100, OOO Non. «ance 35 34 18 28 ELS 21 23 
POE ALS? sactess sts ereiecacseiee 87 91 72 70 320 64 56 


Construction: 


Maeda. 9) 5g OOO mare lo esr0:< coho. seks 3 4 2 3 12 1 2 

Se 000) £O55625 000 soa. 46 46 36 39 167 49 53 
25,000 " 50,0008. sa 33 28 30 29 120 44 36 
505000 ™ — 100,000) ..4.. 29 16 13 28 86 28 22. 
Over $100,000 ..... hs; zal 16 19 16 29 80 30 31 
BE ib ct Wonche caterers a ps 1e see 127 113 97 128 465 152 144 

Trade: 
Uinta SOG O0\0) Peto eatree 8 6 3 i 24 10 2 
S95. 000) £56 255000). : 198 167 147 167 679 192 162 
25 1000" SOSO0O ms aes 110 80 96 78 364 98 118 
50,000) % 0 LOO. 000!es. 78 49 57 65 249 54 55 
CUI O CONEY a Oe 44 31 43 29 147 34 28 
SUS REG WES « See ayek 3 HS AEE 8 438 333 346 346 1,463 388 365 
Service: 

Under $5,000 .eeeres « ae ii 7 6 4 24 6 5 
S95000' to! $ 25,000... - 53 48 52 67 220 73 By 
25,000 “ 50,000) sea 34 34 16 29 113 35 oF 
50,000 " 100,000 .... 16 19 17 14 66 20 19 
Over SLOM,000 <sine-ae cccie.e 11 14 12 7 44 8 10 
Gta kote tenes ean 121 122 103 121 467 142 112 


Total Canada; 


Under 3S55:000) th .aieh 2 Buatils 19 20 13 16 68 20 10 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 374 355 310 337 1,376 375 321 
25,000 ™ 505000 cmc 227 207 181 184 799 220 212 
50,000 * 100,000 .... 161 127 130 137 555 156 126 
Ovens LOO AOOOMa. tetera toes 129 17, 108 118 472 112 109 
MO Also. 2. Mes se sacra es 910 826 742 792 3,270 883 778 
Quebec; 
Mader) $5,000! ealers.s en se:es 8 9 10 5 32 ih 3 
S000 tos 25,000)... 158 151 146 144 599 151 121 
25,000 " 50, 000k: ox 108 78 82 73 341 77 78 
50,000) “in= L005 000r ais 2 64 65 64 60 253 52 47 
Over $100,000 ...... Noles 58 57 51 46 212 33 42 
Totalisascenm os it ateseie oe 396 360 353 328 1,437 324 291 
Ontario: 

Waderus5i000is. cere ies 8 9 3 9 29 8 6 

$ 5,000 to $ 25,000 .... 148 139 108 117 512 150 140 
25,000 " 50 000% >. c- 79 83 70 80 312 90 82 
50,0001) 100,000) =... 63 47 48 51 209 67 50 
Overt$100,000 Be. ......4 47 46 35 47 175 41 39 
ROE ALG wrie citattie sie .c1e'e 3 345 324 264 304 19237 356 317 


TABLE 5. Average Estimated Liability per Failure by Months, 


197l-january ....--.- 
February ..-se+- 
March 
April ...+-eeees 
May .-eeeeoceere 
JUNE weer vocce 
July 
AuguSt ..-ceccers 
September ...-++. 
October ...-eee- 
November ......- 
December .. 


we ceen eres 


1972-January .. 
February .....++- 
March .. 


SULY a ec 
August ,..-.-see. 
September ...... 
October ...seeee 
November ... 
December .....+- 
1971-Six months 
1972-Six months 


ee 
(1) In cases where a small number of failure 


Canada 


83.4 
74.0 
97.0 
77.0 
64.4 
Th<9 
84.1 
107.4 
eee) 
RES 
74.4 
318.8 


67.51 
59.0 
70.7 
145.4 
239.6 
130:.7 


(Ew 
118.8 


Atlantic 


Provinces Quebec 
803.5 61.1 
bY / ae) P1233 
102.8 ib ee 
17.0 102.4 
68.0 78.5 
57.8 86.3 
79.0 104.3 
80.4 78.7 
Sy ans) 50.8 
760.4 104.7 
S32 39.2 
62.0 81.0 
67.6 43.0 
35.8 40.8 
260.7 60.6 
45.0 63.3 
46.3 O50) 
48,2 269.2 
184.4 92.1 
SSrg 95.5 


Ontario 


65.8 
64.5 


Prairie 
Provinces 


British 


Columbia 


thousands of dollars 


80.4 
2WEOC) 
60.2 
Dl 7 
61.1 
Doi 
62.0 
37.0 
DLS 
Claes 
97 22 
Pei yets 


46.0 
54.7 
78.0 
778.7 
1, 253.2 
40.5 


58.4 
376.0 


above may not be representative of a large number of failures. 


eee ea eee 


TOPUeTaANUaLY .2.0 cc se 
February . 
March 


August ...ceeeee 
September 
October 
November .......- 
December 


1972-January 
February ..ccees 
March 
AprLL re sieicie ee 
May cacccees 
JUNE wccccecccce 
SALLY) oxeininvers 
August ..--.ee-- 
September ...... 
October ....+ee- 
November ....se- 
December .....-- 


eee eeeeeee 
ee 


eoeee 


1971-Six months ..... 
1972-Six months ..... 


TABLE 6. Wage-Earner Failures and Proposals, 


Wage-earner failures 


66.7 
41.8 
207.3 
50.0 
30.0 
87.0 
72-1 
51.7 
61.5 
196.6 
119.0 
Bee 0) 


106.1 
77.0 
86.3 
75.0 

137.6 

107.9 


80.5 
98.3 


Dee ee 


Canada 


218 
251 
330 
253 
247 
2s 
193 
D2 
223 
234 
281 
250 


248 
299 
300 
240 
308 
325 


Atlantic 
Provinces 


PRR aAW 


Quebec 


Ontario 


akg 
142 
185 
145 
137 
125 
103 
118 
123 
131 
168 
116 


120 
151 
164 
110 
154 
142 


Prairie British 
Provinces Columbia 

11 14 
25 25 
26 29 
ANS) 14 
29 13 
28 15 
14 als) 
27 ) 
21 ei 
26 15 
21 28 
1 Be 26 
30 Ze 
24 24 
24 33 
28 29 
34 22 
28 61 
134 110 
168 191 


Economic Areas and Selected Industry Groups 


Manu- Con- 
fac- struc- Trade 

tures tion 
136.4 ToL3 59.5 
395.6 5355 Sy dys) 
21276 161.3 54.6 
109.7 202.4 UF rt 
179.0 (Neyo 2 43.1 
251.5 81.8 42.4 
Vike 56.9 80.5 
187.4 41.6 42.1 
102.4 54.1 50.4 
363%7 222 4909 
61.8 67.3 44.2 
2,338.0 78.2 56.7 
90.1 13462 45.2 
114.9 110.9 39.5 
IPS? 103.0 46.6 
Ws) EL23 (268) 
2,040.2 98.0 48.8 
162.6 87.6 48.2 
214.1 LEG 49.7 
556.4 107.2 Loyal 


by Months and Economic Areas 


Service 


45.3 
2025 
46.2 
77.0 
57.7 
42.6 
114.5 
81.3 
35 <2 
49.6 
34.7 
44.0 


58.3 
27.2 
32.67 
54.5 
71.2 
49.7 


Ee 
s involves large amounts of estimated liabilities in default, the coverage shown 


SSS SE ee 


Other 
Provinces 


NMPWNE 


PRrwP 


Proposals 
eee a eS 
Canada Quebec Ontario 

33 28 3 
Sy? 20 4 
34 27 2 
27 iy) 10 
27 20 3 
yas 14 bs) 
20 16 iL 
5 iy 2 
16 9 5 
28} ey 4 
22, 15 il 
21 13 6 
16 1 4 
28 18 10 
30 22 7 
16 10 3 
19 13 5 
15 9 5 
174 126 30 
124 84 34 
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COMMERCIAL FAILURES 
~— ae 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


According to preliminary figures the total number of failures recorded under the provisions of the Bankruptcy and 
Winding Up Acts was 678 during the third quarter of 1972 in comparison with the revised total of 742 for the same quarter of 
1971. The estimated total of the liabilities of bankrupt firms was $54,213,688, as compared to the revised total of $60,754,570 
recorded in the third quarter of 1971. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the trade sector in which there were 296 compared with 346 for the third 
quarter of 1971. Liabilities in this industry increased from $20,043,206 to $20,909,661. In the manufacturing industry the 
number of bankruptcies was 44 compared with 72 for the same period of 1971 and the liabilities decreased from $8,476,438 to 
$6,977,868. The number of insolvencies in the construction industry increased from 97 to 126 and the liabilities from 
$4,986,404 to $12,708,058. In the service industry the number of failures increased from 103 to 105 and the liabilities 
decreased from $7,696,302 to $4,883,638. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 252 business failures in Quebec during the third quarter of 1972 compared with 353 for the same period of 
1971. Estimated liabilities decreased from $27,171,257 to $21,652,337. In Ontario the number of bankruptcies increased from 
264 to 282 and the estimated liabilities decreased from $26,875,132 to $22,745,055 in the third quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 68 to 74 and the liabilities decreased from $3,246,865 to $2,767,170. 
The number of insolvencies in British Columbia increased from 48 to 59 and the liabilities from $2,965,142 to $5,296,263. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 4 indicates that the greatest number of failures involved businesses in the $5,000 to 
$25,000 size group. There was a decline in the $25,000 to $50,000 group and also in the next two size groups. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are limited to those bankruptcies filed under Federal legislation (the 
Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not include failures, sales or seizures carried out under other legislation. In 
Table 6 the number of failures of wage earners is shown but the amount of liabilities is not recorded. Proposals from in- 
solvent persons are not included in the bankruptcy data but when such proposals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 6 the number of proposals is shown to give a general impression of the trend. 


Business Finance Division 


December 1972 
6609-508 


Published by Authority of the Minister of Industry, Trade and Commerce Publication autorisée par le ministre de I'Industrie et du Commerce 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1972 with Comparative Figures for 1971 


Third quarter 


——- 


Atlantic Provinces Quebec 


1971 1972 1971 


Primary dindus tres! (.6 wtecjets cicieretes om ciavsiaiele clerew ie earaiale 1 — 14 


Manufacturing industries: 


Food and beverage industries .......cccccececees — - iL 
Textile. industries’. isnsGi cecece «toctorien ieee — — 1 
Clothing industries (including knitting mills) i 8 
Wood industries (including furniture) .......... = = 7 
Paper and allied industries (including printing 
and publishing irs cscs theists see tactic = = 9 
Primary and Fabricated metal industries ........ aoe = 7 
Machinery industries) 1s. :ceseteleslesreitenimeeienicn ite = a 1 
Transportation equipment industries .........0.. = = = 
Electrical products industries .....+.s+ccccesse =: = 2 
Non-metallic mineral products industries ....... = = 1 
ChemicalMindus txd eat tater cetate Natele stelaclole cee elaeleloe c = = 1 
Other manufacturing industries ........cce.scece os = 6 
Total manufacturing industries ............0.. = — 44 
Construction industries: 
Genera lBcontractorsiRarstcrels attics aletoiele cleletelete steiatcters ols 1 2 15 
Speclal utrade (contractors) a... <icleljselesitcice ciclo dare 1 es 25 
Total construction industries ............00-- 2 2 40 
Transportation, communication and other 
iS DES (Crean oor Ona nn onos Suchol pon enanoaaaes = 1 17 
Trade (wholesale and retail): 
OOGG. <icfe stale cishel ej aialata/ciale aiaiclale elebevataclalslaiclelel Mey arene 1 3 35 
General merchandt sei fivs.scccre cctetloitemicieeils oleae oe 1 = 3 
AUEomOti ve Productsa. «sei s.c tcc clanicemnrcde oon 1 - 30 
Apparel’ and Tshoes) jarsie's sis 's1c. oie ore cle cia eaten eon ui iL 30 
HAY GWAL G) i's6: icles sie siuisisic\s cicselsrclalnions «ormicete Meroe ae = = 9 
Household furniture and appliances ..........e.. = 1 24 
DEUSS -. sis:creiazarrere. srefelare:arefstovelatelate dietels ointe aiaecke eee cle il - 6 
Other trades >. iatersiare caie dareeeeteretee cole teiomaredte = - 39 
Wotal Seraden cs cevstatalsta alslets)cdveerate aainclers ators artiste 5 5 176 
Finance, insurance and real estate ........-.ececee - - 12 
ee a COE ES 
Services: 
Education; shealth) ‘and welfare j).). es see sie ceecicre - - 6 
Recreatl onal Wservices veccccisicicccienie cise einen - - 4 
Business (services i. acs sec cepie ect er code sated — 2 ai 
Personal) Serviced) .rc,cie:sjajaisterscsieleine cerceecs cee cick 1 1 30 
Othersserviced, te csricasiciccis ciewiac ce ce reientiie nee ee = - 3 
LOCAME SERVECES!F,, ctelete:c'clsiaisceta ns sieleslaee e cauo ce 1 3 50 
Ota ger yetcrsiers is cielcleloistarsteieraieatersiainic alert ee 9 11 oye) 


1972 


RPNNPD 


18 


19 
19 


38 


12 


Ontario 

1971 1972 
16 11 
1 1 
— 1 
2 — 
2 al 
7 5 
5 1 
2 = 
a 1 
= 1 
= 1 
1 7 
2 5 
23 19 
12 33 
16 25 
28 58 
24 34 
32 14 
4 stil 
27 30 
19 16 
5 5 
16 13 
2 1 
21 26 
126 116 
11 6 
3} 8 
4 3) 
5 5 
19 13 
5 9 
36 38 
264 282 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1972 with Comparative Figures for 1971 


Third quarter 


Prairie Provinces British Columbia 
Liabilities 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 
5 8 4 3 40 26 Zoe Stete) 
ah - = mo 3 3 271 
= = = = 1 3 55 
= 2 Se — 10 4 903 
= ae = 2 9 4 195 
ik - L uf 18 15 3,987 
_ 1 1 = 13 2 869 
= = 1 1 4 1 1,008 
= = = = ih 2 116 
= = = = Z 1 342 
= = = = 1 ik 408 
= = cs = 2 2 82 
= = = = 8 6 240 
2 2 3 4 72 44 8,476 
4 8 4 1. 36 74 26439 
10 3! 9 5 61 52 2,493 
14 11 13 17 97 126 4,932 
8 10 5 3 54 60 1,382 
2 6 1 4 71 57 2,456 
1 5 1 - 10 23 815 
9 8 1 1 68 715 21D) 
4 2 2 i 56 43 2,430 
1 - 1 L 16 9 1, 803 
= 5 me 4 40 38 2,922 
1 — ih Al 11 5 831 
8 3 6 3 74 48 6,531 
26 29 13 15 346 296 20,043 
5 4 2 5} 30 2 15,588 
ms 2 = 2 9 15 1,590 
= = af 1 ©) 5 427 
1 = 3 2 16 13 By kis 
6 6 4 ui 60 62 2,248 
as 1 - - 9 10 318 
8 9 8 12 103 105 7,696 


68 74 48 59 742 678 60,700 


a TEETER 


187° 724 799 *T €T Chea £ ste‘ 4 val 697°El Bt €97°6L 79T Z19‘L = STT IES LY% OEE ‘7 syjuow eUTIN-7C/6T 


691‘0E LEE 929°Z L LLS*Z Ol LI‘? 8Z 66z‘9 9% €9L°Sy O0SZ HZL°L GET TvL°86T 8Lv°Z syqUOW SUTN-T/6T 

‘t+ Jaqueseg 

1+" Tequeanon 

L+s++ 38q0390 
€76‘7 Ov ee = cs - hl = 60T z CC6aE Gil LE l 76L Le "++ qaquejdag 
GIL‘y = 64 SZI Zz LE T ao - 801 Zz TVSoh Si L6Z Il SIE‘OZ 662 oreeee asn8ny 
OLOSCmmeLS Se - ae = (ya ( sire - FiceG, EL 046 8 COL-OT ss 6cOG Oro ia Aas 
L76°E 3 GS? SLT Zz [aS T (oy I gE % 6€7°% = ST OZE OT GiOe tem eci7G SS eacariet ae RO LUC (s 
OLGET LY 70% i oe - n9EST ¢ LGUST 9 996°8h 47 Zt val 6ge*s9 EL aE LON Ii 
Les*s 2S ae = fies = ide - CES" eae GOTec th Tar 896 val 8ZZ*8E £97 TS ieare Mearspet dy 
870°S 8664 ZET z €v T CLS € SY T coe‘7 02 Ts0°Z OT 7G8°0Z = S62 se case OEY 
OOT‘9 §86S¢ Sos € 9€6 é Sot Zz SS € 8867 (97 18S €1 8V6°/T OE sees Azeniged 
T6z°9 84 €ZE € 6€Z Zz VEL T chy Zz CoOnten OT 666 Is Se 990°61 782 tress Azenuel-Z7/6T 


GISsc 96 TEZ Zz = = 8yT Zz Zen 'Z v7] SM ERAG. XK TEC 9" 0S 6€T‘OL 022 vrs" Zequeleq 
COLSe ee Ly = - 96 z 1Z T 18 T LGC ate al €79°l = 6T LCL CC mmEL ‘+++ TequieAON 
L£9S*6 0 Gt S72 °T T 189 i! 981 € SS6‘T 9 967°6 92 TOL 8 870°0E 192 sree Tago 20 
S2Gnc 1 OV = - = = OSE 7] 88 9 oh AA £99 €1 €70°7Il  €SZ “++ zeque zdes 
SZ etme LC - - €Z1 @ See € €1 T 9e6°€ 12 €19 €1 €€6°SZ 247Z aon any, 
SEG*T Le oI T 988 Zz Z8I 9 76 Zz zso‘z = LZ CLES T “Ht BLL°0% = LZ Reece RAT AT 
WES EMS os T - - 197 ‘Z ¢ 146 l EGE IS LOO St eA 980‘0Z g8Sz Cesnseigesi*) “QUIK 
cse0‘t = S4 oT G = - 67 T 88z 9 LOCI ee Ce COO; T) scr 17.G (ons ESO LOTS 
768°L OE - - Z07 ii - - SOUL 9 696°C LS L16 V4 L9SS7Z G6 Nee eee Tepeucy) 
899°” =H - - 961 T 88 é 609‘Z 6 cos‘8 Ov ZIL II TL8°ZE GEE Hoorn YOLey 
OLs*Z 8h Sot ‘Z Zz 0L6 7 GG Zz €01 € HOM. <cC 608 41 esS°7Z SOE vss ATeNIAged 
L99Ga SE IST T = = 7SE S 810‘T 9 Tine MESS els Tt LOLS Cam 99 soees ATenueL-T/6T 
000 
“qetTyT iAequiny *qeyT aequnyn “qetTyT iaequny “qetT iequny “qeTI aAequinn “qetTT azequny ‘qeTT aequnn *qett zequny 
eI setiqsnput Pate ees ee, 
B10 jueudtnbe Sutpnyou fo} B10 BW0 
[BIOL bse pele Azautyory pe zeotiqes ee 3 1eBI0L T8101 TeI0L 
pue Azewtig 
preeeeeass ee eee ee eee tS ee 
Aaysnput saTaqsnput saTajsnput 
uoqjonz3su09 softajsnpuy Zuyanjoerynuey kxewyig yeqoy 


ee ni ee 


saTaqysnpuy pue syjuow Aq sett }FqeT1 peiewyjsg pue sean{yeq [epyorowloD *Z AIAVL 


670° LT 6SE OES ‘9€ 8S SSS €Z1 GLC aE LT Z61 ‘OT C8I S48 ‘7S 670 ‘T yecsl CL eS os SUVUOU OWEN SAD 


€LZ‘07 97€ 810‘ 6z T6 ISL T2Z1 Z1€°8 Sst £66 ‘OT L0z ISL‘8s LECT €70°L tO oo “SYyQUOU SUTN-T /6T 
asss-oessvesisines gpquigaeg 
sad chsh owen ee +) zaqmanoN 
Shinszensereees® ZEqogaQ 
90%'T 0€ €S€ 9 664 ST oz 91 168 ‘T 0z 660°8 70T 9tL fie agen ceRoOoDS seyaine\els 
oes ‘T ey AR 8 LOL Z1 SL LT 778 61 918‘ 80 670*Z Zee sees aonsny 
879°T (43 ZLy 1 L O8€ TI SLC 1 O1 788 8T $66°% 78 Z9L Tig ee ears etn eal ie Ko nip 
8£6'I 6€ 87 *OT 9 SLY ST 778 SZ el lic ZS ‘S SIT zoL Gilly © BON OO UU GO aM OM IGt S Tihaye 
soL'z gE LOST € Is ST 6SE 91 681 *T 9% 0s7z‘9 871 69S 9 eli Se GeO eae LD 
606‘T ce 6TL‘TT 6 cEv ST HVE‘ 1Z €19 LI €91*S 721 99% TS ee ee ee Tray, 
90S ‘T 94 096 L 96€ “T ST 769 cz Teed 14 0sz‘9 VET €0L Sc re “+ yoseW 
LOE ‘T 87 786 8 0%47 II €sy 0z VL 0z 6Z1‘S O€T 198 1G Ge gods ae ee heme 
008 *Z 8Y 806 9 SEE val Clr L 62 €99 61 T09*¢ 21 90S 81 TODO IRIS OSS PCAN e/a 
im Ize ‘T O€ 6£9 8 €67 II €tY OT 707 *T Wid 0s0‘s 68 g0€ 41 1 SMC AEE ie Luo SOE 
; 6€8‘T €S 190‘Z 6 €tL a O”S LT 10€‘T 47 7471 °9 6€T 8L6 Ct BS ee es ey Be oton 
$88 ‘T SE €10‘Z L 699 II LlLy 61 080‘Z 7 068°S SIT ccs 61 EEE SED SEES ee eqns () 
TOE ‘T LE 9S0‘T v7] Se6 €T YEE OI 6£0°T €€ 76L‘°S Git 877 LT eine =i Maa eto guagd 3S 
S78 °Z SE 6S0°ZT ert 469 LI 660‘T TZ 18S 61 Esl‘ y €1l S09 Iz ae Seen jsn3ny 
Iss *€ 1S €Ly°Z a1 €62°T Ol £66 SZ Ses 61 967° 6 cya 8ze i) eM enc a NEES SCY 
0647 ‘T c€ 942 *T L 414 II 169 41 Z08 TZ SEB‘ YI 08z‘T cz Be i eee LNG 
TIL‘Z Ly ¢L6 L SOT 9 sid 0z 187*T Tz LLI‘Y L6 LS8 TacagMi tae Gane eee a EE AAT 
6L0‘€ 0v Tel 6 919 61 856 0Z 9047 °T 91 CSiaaG 721 CSG 1 (a3 ES SR aA ager oe sg LN) 
990 *% 67 gzecd 91 TLT‘T 1 982 zz L19°T ze Lce‘s 9ST SO <¢ see ee asue 
18S ‘T 7 79L 6 O€0‘T OT 8847 °T LZ €9Z‘T 61 sey‘ S41 769 LZ ee Fee ct ke Ge RK De pou 
677 ‘T Ze 98E *Z €1 9S7‘T 1z T7Z‘T €Z 696‘T LZ ZS1 ‘8 LoD €6S €1 stele eae) oasis Ss GATONUE LTE GL 
000,$ 000,$ 000,$ 000,$ 000,$ 000,$ 000,$ 
“get azequnn “gett tequnn ‘qeTT Jequiny “qeTT  iequny “qeTT  atequiny ‘qeTtT  aequny “qeTT iequny 
seouetidde pue 
seoyus pue 
yeIOL TeI0OL sainjtuing poog 1#I0L [eI0L 
yeseddy 
PToyesnoy 
soTijsnput 
setaqsnput setijsnput satiaqsnput SeT}ITT4n pue 
BOTAIES aoueuty epell uot jeoTunuMUODd 
uotjeqiodsuery, 


—— WN ————_- _._0.0—_ 


Ppepn{ouog - setTzjsnpul pue syquoW Aq sotjT{TTqetT pejyewt4sy pue sean[teg [eto1owmon “Zz AIGVL 


TABLE 3. Commercial Failures and Estimated Liabilities by Months, Provinces and Selected Cities, with Cumulative Data 


Atlantic 


Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan 
Provinces 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
1971] -January ......6- oe 4 3,214 127 di, Gu 101 8,669 5 238 v 1,138 
February ....-++-- 6 344 118 13, 247 119 6,095 8 521 16 565 
March ....eeeeeees 4& 411 151 16,869 125 8,217 9 a7) 14 668 
April ...... coeeee 3 50 141 14,432 105 6,106 5 597 15 344 
May .---- ee eeeeeee 1 68 121 9,500 111 6,056 8 185 8 594 
JUNE .eeeeeeeeccee 6 348 98 8,460 108 8,169 4 50 5 126 
July scceeeeeeeees 3 237 107 Lod 104 Tenens Z 126 6 277 
August ...ccccscee 1 80 126 9,916 68 13,932 11 569 7 219 
September .......- 5 179 120 6,094 92 S15 /EP 7 281 9 736 
October ....ccccee if S325 106 11,096 98 8,705 7) 307 9 271 
November .....+.+-- 4 213 2 4,743 134 12,682 8 316 7 275 
December ....-++-- 2 124 101 8,176 72 5,499 7 49,300 2 129 
1972-January ......- ore 8 541 113 4,861 109 9,436 9 355 5 260 
February .....-e+-6- 5 179 112 4,569 116 8,605 8 611 10 549 
March? siejacic sl sievsie's é 5} 782 99 6,001 131 9,020 13 1,560 9 483 
POLLY sic eteiscsieeiwieie 4 180 104 6,584 96 sy 0753} 13 23,436 8 300 
MAY, icis-ee1nclevsielere . 3 139 100 9,593 116 6,800 7 43,819 9 613 
JUNE .ccccsccccecs 5 241 87 23,421 105 4,647 6 436 5 141 
July cece eeere 4 212 61 6,293 94 7,999 6 170 7 282 
August .<.cccsee ate 3 136 109 8,452 102 8,211 5 v2 4 359 
September ........ 4 1,404 82 6,907 86 6,536 9 317 3 67 
October ...cccceeee 
November ....-+e+- 
December .......- oe 
1971-Nine months ...... 33 4,931 15109 97,436 933 70,647 59 2,938 87 4,668 
1972-Nine months ...... 39 3,814 867 76,681 955 66,477 76 70, 816 60 3,053 
Se a SS ee 
Alberta Bri eteb Canada Toronto Montreal 
Columbia 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
1971-January .......6- 8 231 14 934 266 22,181 41 3,929 64 4,216 
February .......<< 20 573 18 ee) 305 22,558 42 Zoo: 47 9,778 
Matebi cc's /ateicrerciciaiete 10 946 26 35309. 339 32,871 48 4,680 71 11,013 
Apri ciesis's-s atsielaia! 6 144 18 894 293 22,567 34 2,097 66 9,250 
May co. cccccccccsce 11 871 15) 450 275 17,724 39 3,469 68 7,165 
TUNE is alcrere cise o's) ali 23 a lpag Pats} 14 1,218 258 20,086 32 fare Sy 49 5,812 
July secceseeceees 8 589 17 1,236 247 20,778 3 4,164 59 8,478 
August ...... aielesn's 11 287 18 930 242 25,933 29 1,674 55 6,399 
September ........ 7 162 13 799 253 14,043 36 2,835 52 3,625 
October ....ccecee 13 217 7251 4,128 261 30,048 30 1,756 40 3 91D 
November ......+++ 17 2,518 20 2,380 311 Zo 5ke7 50 3,308 53 2,047 
December ......- oe 14 5,767 22 1,145 220 70,139 28 2,995 46 3,518 
1972-January ...-eeeeee 11 535 29 3,078 284 19,066 42 4,680 58 2,630 
February ....-. eee 21 972 32 2,463 304 17,948 48 4,124 54 2,068 
IMaxCH cco cis'cc.e slele ° 14 764 26 2,244 295 20, 854 45 4,277 47 1,556 
ADE TS Ts cic:ere's's Aces 10 404 28 2,101 263 38,228 28 2,396 40 2215 
May ...-s6 picteletetoeie 21 2,085 17 2,340 273 65,389 39 3,831 44 6,712 
JUNE! wie.<0 66 sie e\e/c\e.e iV) 354 22 23375 242 31,615 34 11,506 33 19,851 
July sesceeees eoee 13 390 17 757 202 16,102 35 4,182 30 2,343 
(IRUCUSE taicrejsie) cree alee 13 495 23 2,005 259 20,318 30 3,472 53 4,677 
September ...... oe 14 576 19 1,987 217 17,794 22 2,192 31 2,144 
October ....- cccee 
November ......e+- 
December .....-+e6 
1971-Nine months ...... 104 DLS 153 12,603 2,478 198,741 332 28,172 531 65,736 


1972-Nine months ...... 129 6,575 213 19,898 2,339 247,314 323 40, 660 390 44,196 


es a 


TABLE 4. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 
LLL LL eS a ae a a aaa ae caeeeeeeee E—————————eee 


197d 1972 
a aR a a ee 
lst 2nd 3rd 4th Total lst 2nd 3rd 4th Total 
quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter 


—_—_————_.—_X—_™__ 


Manufacturing: 
tinder So O00 reeeien nt. = 1 = = 1 1 
$35,000) to S$) 25,000 u.. ee 19 18 20 15 72 15 11 10 
25,000 " 505.000 see. 15 21 15 13 64 12 11 11 
50,000 " 100,000 .... 18 iy) 19 14 68 15 iti 11 
OversS100S000 ca.eceece 35 34 18 28 115 21 23 12 
LOCAUS ccc cae se Sralererete 87 91 TD 70 320 64 56 44 
Construction: 
Under $5), O00Par. ce sisiccee 3 4 2 3 12 1 2 i 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 46 46 36 39 167 49 53 39 
25,000 " 505000). se1- 33 28 30 29 120 44 36 35 
50,000 " 100,000 .... 29 16 13 28 86 28 22 20 
Over $100,000 .......... 16 19 16 29 80 30 31 31 
WOCAES Ueicicis cielevstersie ieee 127. LES: 97 128 465 152 144 126 
Trade: 
Under is5, 000s seen oe 8 6 3 7 24 10 2 4 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 198 167 147 167 679 192 162 132 
25,000 * 5O0S000" ee 110 80 96 78 364 98 118 Hi] 
505000" 2" F100! 000". See 78 49 57 65 249 54 55 50 
Over $100,000 ..c..seee 44 31 43 29 147 34 28 33 
Ota Sipe eretscoccsiniere oleve'e 438 333 346 346 1,463 388 365 296 
Service: 
Daders $5: 000s a2 scene ae 7 7 6 4 24 6 5 4 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 53 48 52 67 220 1B) 51 55 
25,000 " 50,000 .... 34 34 16 29 113 35 27 19 
50,000 " 100,000 .... 16 19 ib) 14 66 20 19 ily 
OvErss 100K 000I5../-eeaie es 11 14 12 7 44 8 10 10 
FEO EA GM ns lalolole sinisinliciee © sWpail 122 103 121 467 142 112 105 


Total Canada; 


HGereS 5), OOO sees sect « 19 20 13 16 68 20 10 12 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 374 355 310 337 1,376 375 321 272 
25,000 * 50,000 .... 227 207 181 184 799 220 212 170 
50,000 “ 100,000 .... 161 127 130 137 555 156 126 124 
OVEERSTOOTOOO ohecccs0 129 117 108 118 472 112 109 100 
RANG! es sree cPRuleiessie. sieve 910 826 742 792 3,270 883 778 678 
Quebec: 

WnderS Se OO00N.nrts ces 6. 8 9 10 5 32 11 3 7 

$ 5,000 to $ 25,000 .... 158 151 146 144 599 151 121 109 
25,000 " 50,000 .... 108 78 82 73 341 77 78 54 
50,000: 100;000 .... 64 65 64 60 253 52 47 46 
OversS100,000) .beie .c0e 58 57 51 46 UND 33 42 36 
Totals ......sseese0e- 396 360 353 328 1,437 324 291 252 

Ontario: 

Wader $5,000! ss hes tesa 8 9 3 9 29 8 6 4 

$ 5,000 to $ 25,000 .... 148 139 108 117 Syl 150 140 107 
25,000 " 50,000 .... 79 83 70 80 312 90 82 79 
50,000 " 100,000 .... 63 47 48 51 209 67 50 43 
Over $100,000 .......... 47 46 35 47 175 41 39 49 
ROMA LO tri halpia cyeleters aieneievs 345 324 264 304 isi) 356 317 282 


TABLE 5. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


Seen ee a ee eee 


Manu- Con- 
Atlantic Prairie British . 
Canada provinces Quebec Ontario Provinces Columbia sae atreer Trade Service 


DN ee eee ee a rae 
thousands of dollars 


197L-January ....-.ee 83.4 803.5 61.1 85.8 80.4 66.7 136.4 161.3 59.5 45.3 
February  Satoeslss 74.0 S743 1235 HS acs 41.8 395.6 5325 SS 39.5 
MAT. Chimeccie stain iotatera 97.0 102.8 7, 65.7 60.2 207.3 212.6 16173 54.6 46.2 
IBPTA LE Vete.ctere cvcteleve 77.0 17.0 102.4 58.2 Sar, 50.0 109.7 202.4 Te 77.0 
MAY Pastels cceleisiee 64.4 68.0 1805 54.6 61.1 30.0 179.0 45.2 43.1 S77 
ARS AN an uobeod Tie 9. 57.8 86.3 TS16 SIGE 2 87.0 DleS 81.8 42.4 42.6 
SALLY its vale a 6 AOL 84.1 79.0 104.3 68.8 62.0 VPLS TT 56.9 80.5 114.5 
Atigust ‘ere cicre aisles 107.4 80.4 78.7 204.9 37.0 Sale 187.4 41.6 42.1 81.3 
September ...... SS IGE) Slate! 50.8 63.0 Bas! 61.5 102.4 54.1 50.4 35.02 
DOEEODET siesta) 7 PLS OL 760.4 104.7 88.8 Zien 196.6 363.7 222 49.9 49.6 
November ....... 74.4 Sey y? 39.2 94.6 STaz 119.0 61.8 67.3 44.2 34.7 
December ....... 318.8 62.0 81.0 ‘76.4 2,399.8 52.0 2,338.0 78.2 56.7 44.0 

1972) =3ARUALY Vo<ccleisicle © 67.1 67.6 43.0 86.6 46.0 106.1 90.1 IS 45.2 58.3 
Febriany. sic.cvctel 59.0 35.8 40.8 74.2 54.7 77.0 134.9 110.9 3955 Dihveie, 
Maz CHI. o's/e:018sleravs 70.7 260.7 60.6 68.9 78.0 86.3 2E5 2 103.0 46.6 32 6h 
yoy oe 8 arr erie Oe 145.4 45.0 63.3 54.4 778.7 75.0 715.5 T2.3 42.3 54.5 
Maly rstalsie st <te a tela ° 239-69 46.3 95.9 58.6 Lj 25722 137.6 2,040.2 98.0 48.8 IN 2 
SUNG crerercisveraiel als 130.6 48.2 269.2 44.3 40.5 107.9 162.6 87.6 48.2 49.7 
UM. ta ctelaalo sleietats U9 53.0 103.2 85. 2 32.4 44.5 247.2 83.0 59.5 51.5 
(URUIS tage ate aicterare 78.4 45.3 17.5 80.5 43.9 LELO 102.3 96.2 72.4 42.5 
September ...... 82.0 351.0 84.2 76.0 36.9 104.6 147.9 12300 77.9 46.9 
OGEODET: Gicisis <ierets 
November ....... 
December ....... 

1971-Nine months .... 80.1 144.6 87.3 81.3 55.76 Laas 183.5 95.3 D263 59.9 

1972-Nine months .... 105.8 105.9 321 69.8 203/00) 94.4 426.2 105.0 53.4 48.3 


a 


TABLE 6. Wage-Earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


eS LL 


Wage-earner failures Proposals 
Atlantic , Prairie British Other 
Cpuada Provinces Reber. ... garte Provinces Columbia anna alee ake : Provinces 
te ee ee ee, ee ee eee eee 
L97 Da Fanwarye <islerelsis.e 218 4 78 111 11 14 33 28 3 2 
February ....... 250 3 56 142 25 25 32 20 4 8 
MAChip ciate atelersleiare 330 6 84 185 26 29 34 Aji 5 2 
ADELA Siereteteleiatetere 253 1 78 145 15 14 27 3y/ 10 - 
May .eereereceee 247 3 65 LS 29 13 27 20 3) 4 
June ...-.seeeee 22 2 51 125 28 15 24 14 5 2 
July ...-2-eeeee 193 - 61 103 14 15 20 16 1 3 
RUCUSIE Merete ealerctele PPA - 67 118 27 9 15 12 2 1 
September ...... 223 3 65 123 21 ail 16 9 5 2 
October. 6:00.13 234 3 59 131 26 15 23 17 4 2 
November ....... 281 uf 63 168 Det 28 22 15 iz - 
December ....... 250 1 90 116 17 26 7a 13 6 2 
1972 =TANUATY. <\e%srers/er:e 248 = 76 120 30 22 16 12 4 ~ 
February ....... 299 3 97 151 24 24 28 18 10 - 
March ...ceceeee 300 6 73 164 24 35 30 22 7 al 
RBA Perwia(eis alaioietn 240 1 72 110 28 29 16 10 3 3 
May ..eseeeeeeee 308 1 97 154 34 22 19 tS 5 1 
JUNE wee eee eeeee 325 1 93 142 28 61 15 9 5 1 
July ..se.eeeeee 271: 1 70 141 26 33 20 15 4 2 
August ......+.- 316 - 117 141 20 38 20 12 8 = 
September ...... 313 ~ 91 163 25 34 23 11 6 6 
OOEODET 676,012 ,6:010 
November ....... 
December ....... 
1971-Nine months .... 2,157 22 605 1,189 196 145 225 163 38 24 


1972-Nine months .... 2,620 13 741 1,286 239 251 188 102 52 14 


CATALOGUE 61-002 QUARTERLY \ © % . Vol. 51, No. 4 


Price 25 cents, $1.00 a year Z Volzwol, Nok 4 


COMMERCIAL FATLURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


FOURTH QUARTER 


| According to preliminary figures the total number of failures recorded under the provisions of the Bankruptcy and 
Winding Up Acts was 707 during the fourth quarter of 1972 in comparison with the revised total of 792 for the same quarter of 
} 1971. The estimated total of the liabilities of bankrupt firms was $59,877,487, as compared to the revised total of 
$123,313,658 recorded in the fourth quarter of 1971, 

. 


Failures and Liabilities by Industries 


. During the year the largest number of business failures occurred in the trade sector with 1347 compared with 1463 in 
1971, Liabilities decreased from $75,834,000 to $73,155,000 in the trade industry. In the manufacturing industry the number 
of failures was 226 in 1972 compared with 320 in 1971 and liabilities decreased from $110,291,000 to $92,465,000. The number 
of bankruptcies in the construction industry was 556 in 1972 compared to 465 in 1971 and liabilities increased from 
$45,696,000 to $61,923,000. In the financial sector the number of failures was 76 in 1972 compared to 115 in 1971 but liabil- 
ities increased from $33,731,000 to $38,864,000. The number of insolvencies in the service industry was 467 in 1971 and 1972 


but liabilities decreased from $25,318,000 to $22,154,000. 


Failures and Liabilities Regionally 


There were 1172 failures in Quebec during 1972 compared with 1437 in 1971. Estimated liabilities decreased from 

§121,451,000 in 1971 to $101,327,000. In Ontario the number of bankruptcies was 1231 in 1972 compared with 1237 in 1971. 

' Defaulted liabilities decreased from $97,533,000 to $94,082,000. In the Prairie Provinces the number of business failures was 
331 in 1972 as compared to 334 for 1971 and the liabilities increased from $72,223,000 to $82,904,000. In British Columbia 
the number of bankruptcies was 267 in 1972 compared to 216 in 1971 and the liabilities increased from $20,256,000 to 
$24,587,000. 

. 

. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 4 indicate that the greatest number of failures involved businesses with liabilities in 
the $5,000 to $25,000 size group. It will be noted that the number of failures in all groupings have decreased. The under 
$5,000 group from 68 to 56, $5,000 to $25,000 from 1376 to 1244, $25,000 to $50,000 decreased from 799 in 1971 to 766 in 1972, 
the $50,000 tc $100,000 from 555 to 548 and the over $100,000 group showed a decrease from 472 to 432, 


Coverage 


The statistics of failures in this report are limited to those bankruptcies filed under Federal legislation (the 
Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not include failures, sales or seizures carried out under other legislation. In 
Table 6 the number of failures of wage earners is shown but the amount of liabilities is not recorded, Proposals from in- 
solvent persons are not included in the bankruptcy data but when such proposals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 6 the number of proposals is shown to give a general impression of the trend. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter and year 1972 with Comparative Figures for 1971 


Manufacturing industries: 


Food and beverage industries ........ Sieialeratteeltale 


Wood industries (including furniture) ........ 
Paper and allied industries (including prin- 


€ing, and publishing) eerctvesieisiereiseveetee sale Foe 
Primary and Fabricated metal industries ...... 
Machinery industriesiges ss.6 5 amine. set 210 Som. omer 
Transportation equipment industries .......... 
Electrical products: industries |...) 2a. aes Se 
Non-metallic mineral products industries ..... 
Chemical iAndusteies Wars sicis «co ererematerote ste teieiacs sietalets 
Other manufacturing industries ...... 2) si'eigi'e0eiae 

Total manufacturing industries ........... a5 


Construction industries: 


General Contractors: 2.5 o<ceatereae sic ie Sieeteceieie 
Special trade contractors Gancseeses Secs c 
Total construction industries . eieternns alee fe 


Transportation, communication and other 


utilities 


BOOGMMetee eels saiert e acelioiee Bi rN eretetieha\ cig te ete evel 3 
General merchandise ........ lo HabeWeliaite teiteysica: Selah ehete 
AUtomotive tproducts Mei. cin 2 a Bees civics eo Sale iee 
Apparel andsshoes: Gitery-ise «Lit « lore eee aileiayavaYarn(s oie 
Hardware, ret. s cles: <iilete ete Sees avetiots cerleyeiene one wieiale 0.8 
Household furniture and appliances ....... Braiels 
I RECS NE GRIM ecLao RIO C AAI 001 DEORE DOr ithe eve 


Other trades ..... 


Total trade) 5 \+:s.0: SoG OH OGON ICG IOOS 6 TOD 5 
Finance, insurance and real estate ............ ° 
Services: 

Education, health and welfare .......... tareare 
Recreational services ......... wieio Bara.S amie aie. 
Business FSCLVICCEN SG .akie sac cles cle mide oilers leap e . 
Personal sServices: 2s sevecis svete iste seine sl elini sis she wyo\ 6 


Other services ... 


Total services .. 


Totals 


Atlantic Provinces 


1971 
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Quebec 
1971 1972 
16 7 
4 I 
- 3} 
6 6 
7 6 
6 9 
2) = 
1 a 
- 2 
- Vs 
4 4 
30 31 
31 29 
17 20 
48 49 
5 14 
37 26 
2 6 
40 35 
21 32 
8 3 
20 12 
3 1 
27 30 
158 145 
8 7 
3 4 
2 1 
8 9 
32 35 
8 3 
53 52 
328 305 


Fourth quarter 


Ontario 
1971 1972 
18 18 
1 2 
1 = 
2 4 
1 4 
7 7 
3 3 
i! = 
2 2 
1 2 
t = 
4 4 
24 28 
19 37 
32 16 
St 53 
19 25 
25 9 
LE 3 
31 25 
18 16 
vag 5 
13 18 
2 2 
24 25 
135 103 
9 6 
3 3 
6 6 
9 2 
25 28 
5 4 
48 43 
304 276 


Prairie 
Provinces 
1971 1972 
2) 7 
1 2 
1 = 
9 = 
4 2 
Wi LE 
7 2 
14 13 
14 11 
3 3 
1 1 
8 7 
6 3 
1 1 
2 1 
il = 
7 8 
29 24 
2 it 
- 1 
3 1 
7 5 
2) i 
12 8 
84 66 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter and year 1972 with Comparative Figures for 1971 


Fourth Quarter Total fourth quarter The year 
British Me Oe 
Golnabia Number Liabilities 
Number Liabilities 
LOT 1972 EOL 1972 1971 1972 1971 EOF 2 
Tr $*000 
4 3 47 30 14,575 1,691 182 150 
1 = 7 2 4,577 155 26 16 
- - i 3 133 809 6 9 
3 - Us 10 i218 1,826 51 33 
i ~ 11 10 4,468 Digtole, 57 28 
ik - 16 18 49,874 2,494 61 65 
as = 6 3 355 841 34 17 
— - 3 = at. 13 7 
1 - 3 2 1,476 184 10 15 
- _ 2 2 601 1,601 9 5 
1 = a 2 28 189 8 4 
- - 1 a 638 26 4 5 
- 1 8 9 383 2,665 41 22 
8 1 70 62 64,528 13,002 320 226 110,291 92,465 14 
10 11 67 89 11,684 15,124 223 319 33), 153 47,042 
5 6 61 45 3,843 2,266 242 237 12,543 14,881 
15 17 128 134 153927 17,390 465 556 45,696 61,923 
5 2 56 52 1,841 2,044 258 224 8,884 9,379 
5 1 ie Al 4,785 1,389 279 226 155079 11,581 
- 1 15 at 657 753 65 85 3,120 9,037 
4 a 83 74 2,280 3,077 308 294 Ci isy, 15973 
a 4 46 56 1,440 2,249 231 230 ooioe a7) 
1 1 22 10 1,384 718 87 47 6,816 2,794 
3 2 39 33 1,875 i559 170 156 9,389 7,050 
1 - i 4 636 4,414 36 18 2,195 4,916 
4 6 62 69 4,027 4,145 287 292 19)5,627 16,109 
19 Uap 346 298 17,084 18,310 1,463 1,347 75,834 73555 
4 4 24 18 4,713 Bs Sore 115 76 Sse ul 38,864 
2 - 8 7 Ash 493 26 46 3,718 4,692 
= = 8 8 670 436 36 27 2,305 1,060 
a _ 21 12 1,071 914 80 44a 7,769 hy hte 
3 5 67 ibs: 2,432 Vege a 276 296 9,945 11,051 
We - ly! 8 621 Spl 49 54 i Syst Pp eyts) 
8 5 121 108 5,045 5,106 467 467 25,318 22,154 


63 54 792 707 23) 35 59,877 S15 770) 3,046 322,054 307 , 243 
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TABLE 3. Commercial Failures and Estimated Liabilities by Months, Provinces and Selected Cities, with Cumulative Data 


Atlantic 


Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan 
Provinces 

Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 

$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
LOPLeTanuary 2. cece ee 4 3,214 127 Te isyt 101 8,669 5) 238 7. 1,138 
February. cscs «crest 6 344 118 13,247 119 6,555 8 521 16 565 
MAT Clintasteielete is cteveieya 4 411 151 16, 869 125 8,217 9 Sail 14 668 
(Apr liens) ets chatsyeteisteve.s 3 50 141 14, 432 105 6, 106 3) 597 45 344 
WEN ec otc GAO GOO IRO 1 68 121 9, 500 ial 6,056 8 185 8 594 
JUNE wee eeeesenes 6 348 98 8,460 108 8,169 4 50 5 126 
July weececeeesene 3 237 107 LUeGk 104 7, tou 2 126 6 277 
AUSSIE veces ieicla luteal al 80 126 9,916 68 13,932 roi 569 7 219 
September ........ 5 179 120 6,094 92 oe 792 7) 281 9 736 
October .......--- 7 S23 106 11, 096 98 8,705 7 307 9 271 
November ......... 4 213 121 4,743 134 12,682 8 316 7 275 
December ......... 2 124 101 8,176 72 5,499 7 49, 300 2 129 
19°72—TanUary, i's .\< 5.076 eras 8 541 113 4, 861 109 9,436 9 355 5 260 
FEDEUATY “cisres iste ore 5 179 12 4,569 116 8,605 8 611 10 549 
Mar Clteretearcisvel<isteretals 3 782 99 6,001 131 9,020 13 1, 560 9 483 
April Blereieteteterera 4 180 104 6, 584 96 B22 13 23,436 8 300 
May” Scrererereve iD pestosiors 3 139 100 9,593 116 6, 800 7 43,819 9 613 
DUNE os eloictevcieieveroets 2 5 241 87 23,421 105 4,647 6 436 5 141 
July a\ele/sisisis o'aie\6 4 212 61 6, 293 94 7,999 6 170 if 282 
AUG USE Peale a oie eter 56 3 136 109 8,452 102 6,211 5 TE? 4 359 
September ........ 4 1,404 82 6,907 86 6, 536 9 317 5 67 
OCEObER occa e sis'are it 63 110 8,813 85 3,647 2 95 5 154 
November ......... 2 259 105 10,045 TL 14,295 4 158 4 262 
December ........- 3 156 90 5, 788 74 9,663 5 241 4 93 
1971-Twelve months .... 46 10, 591 1,437 121,451 US 24S) O77, DB3 81 52, 861 105 5, 342 
1972-Twelve months .... 45 4,292 Vo L72 101, 327 tap deik 94,082 87 71,310 73 3,562 

Alberta pao Canada Toronto Montreal 

Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 

$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
97 =TanUsEy  S\< cicie ets s\s 6 8 231 14 934 266 22s LOL 41 3,929 64 4,216 
REDEUALY®S sve-aic:e ole, ere 20 573 18 753 305 22,558 42 2,392 47 9,778 
Matches. ss mistaieaieie! 10 946 26 5, 389 339 32,871 48 4,680 7% 11,013 
ADT AU tate eels) aleteerere 6 144 18 894 293 22,567 34 2,097 66 9,250 
Ma Aratetsinic’s clereiatateress dia 871 15 450 275 17,724 39 3,469 68 7,165 
RIRESIC Mara atalelcraicisteiaiete 23 P75, 14 1,218 258 20, 086 32 2,932 49 5,812 
AIAUViorse-alsvarsleieis ece/ele 8 589 Wy 1, 236 247 20,777 sil 4,164 59 8,478 
IUD IB EO ala: aftyalsistere es 11 287 18 930 242 2559535 29 1,674 55 6, 399 
September ........ 7 162 1} 799 253 14,043 36 2,835 52 3,625 
OGEODEE Ns c:<.s.6:5 Arior 13 217 21 4,128 261 30, 048 30 25.756 40 35075 
November ........- 17 2,518 20 2,380 311 23), L27 50 3, 308 53 2,047 
December ......... 14 5,767 22 1,145 220 70, 139 28 2,995 46 3,518 
197 2—~SANUALY. sieidates sae e Gi 535 29 3,078 284 19, 066 42 4,680 58 2,630 
February we..eesecs 21 972 32 2,463 304 17,948 48 4,124 54 2,068 
MAE CHD sate iaielsisialeleiare 14 764 26 2,244 295 20, 854 45 4,277 47 1,556 
Ayiadl Srmorceseo por 10 404 28 2,101 263 38, 228 28 2,396 40 ZA21D 
MAY este evelsie.ei0' cl uletecte 21 2,085 17 2,340 273 65, 389 39 3, 831 44 6,712 
UNE ots ies ole sierelstaleie 12 354 22 27575 242 S615 34 1,159 33 19,851 
LLY arate etal cla'ereceierctc 13 390 17 757 202 16,102 35 4,182 30 2, 343 
BUSUSEE <5 cians os svsyere 13 495 23 25593 259 20,318 30 3,472 53 4,677 
September ........ 14 576 19 1,987 217 17, 794 22 2,192 oF 2,144 
WCEODET Viisiniesc-cte cla a 12 462 21 2,020 236 254 30 1,228 41 2, 186 
November ......... 107 409 19 575 268 26, 003 25 3,381 46 5,609 
December 2.66.6 cimcce ii) 586 14 2,094 203 18,621 26 Es OUZ 33 Be727 
1971-Twelve months .... 148 14, 020 216 20, 256 3,270 322,054 440 36,231 670 74, 876 
1972-Twelve months .... a7 8, 032 267 24, 587 3,046 307,192 404 41,934 510 55,718 


TABLE 4. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


a 


1971 1972 
lst 2nd 3rd 4th lst 2nd 3rd 4th 
quarter quarter quarter quarter pat quarter quarter quarter quarter Ne 
ee a a a a ee 
Manufacturing: 
RaNGe mS) O0O ete sierciete tors. - 1 - = iD 1 - il 
Se SOOM LOLS 25), 000M ae > 19 18 20 15 72 15 11 10 i 43 
25,000 " 50, O00mere. 15 Dil 15 13 64 12 0! 11 8 42 
SOROOO “He AOO000) .2 5) 18 17 19 14 68 15 11 al 20 57 
vers S 1005000! azic satin ete 35 34 18 28 115 21 23 12 27 83 
TOtAlS) te okie «aie aeh.> 87 91 72 70 320 64 56 44 62 226 
Construction: 
Hader $5 ,000i6 <i cnt one 3 4 2 3 12 1 2 1 1 5 
6955000) toy $i 25;,,000) eres 46 46 36 39 167 49 53 39 37 178 
25,000 " 50), 000b 6% 33 28 30 29 120 4d 36 35 33 148 
50,000 * 100,000..... 29 16 13 28 86 28 22 20 29 99 
Over: S100,0008 «2. «ce o's: 16 19 16 29 80 30 31 31 34 126 
MOtalS: ape steps s\c-efoeeys ¢ 127 dn3 97 128 465 T52 144 126 134 556 
Trade: 
Udex’ 65%; OOUNS be v-shs sistsi> 8 6 3 7 24 10 2 4 9 25 
RES O00) Cons | 25000; er 198 167 147 167 679 192 162 13) 130 616 
25,000 " 50 000g sep. 110 80 96 78 364 98 118 77 80 373 
50000) Vie 100000 Ferre 78 49 57 65 249 54 55 50 53 212 
Overs S00. 000 rad ae c's ssare'e 44 31 43 29 147 34 28 33 26 121 
Totals sn rep gogo: 438 333 346 346 1,463 388 365 296 298 1, 347 
Service: 
Widens 5000" ste sec e's eicies 7 7 6 4 24 6 5 4 2 17 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 53 48 52 67 220 73 51 55 47 226 
25,000 * SOMO COMES 34, 34 16 29 isle 35 27 19 24 105 
50,000 " 100,000 .... 16 19 17 14 66 20 19 17 DS 81 
Over $100,000 ..... seats a1) 14 12 v 44 8 10 10 10 38 
Mo tals torte siete orelctere Saree 121 122 103 121 467 142 112 105 108 467 
Total Canada: 
Under $5,000 ....... sae 19 20 13 16 68 20 10 12 14 56 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 374 355 310 337 1, 376 375 Bil Dip 276 1, 244 
25,000 ™ 50,000 .... 227 207 181 184 799 220 212 170 164 766 
50,000 * 100,000 .... 161 ia 130 137 555 156 126 124 142 548 
Over $100,000 &..0+0-.% 129 17 108 118 472 112 109 100 111 432 
Totals". sands cee ee eee 910 826 742 792 3,270 883 778 678 707 3,046 
Quebec: 
Mnidex 'S'5) 000! eye. s:axerets'sieie c 8 9 10 3 32 11 3 7 6 27 
$ 5,000 to $ 25,000 .... 158 iUSit. 146 144 599 151 121 109 7 498 
25 1000" * 50700088. 108 78 82 73 341 77 78 54 61 270 
50,000 " 100,000 .... 64 65 64 60 253 52 47 46 66 211 
Over $100,000 ...... eee 58 57 St 46 212 33 42 36 55 166 
Totals ......+seeeeeee 396 360 353 328 1,437 324 291 252 305 72 
Ontario: 
4 6 24 
Waders: 000) sete. stain. ate 8 9 3 9 29 8 6 
$ 5,000 to S DSOOO see. 148 139 108 117 512 150 140 107 3) 510 
25,000 " 50,000 - 01 79 83 70 80 312 90 82 79 66 Bu 
50,000 " 100,000 ..... 63 47 48 51 209 67 50 43 54 ee 
Overs $100,000 Buses cesue 47 46 35 47 175 41 39 49 37 
OPAL SY crystal sears sieeve 3.9 345 324 264 304 137 356 317 282 276 iL Des 
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TABLE 5. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


a  ————————— 
Manu- Con- 
Prairie British 
pieicce Quaber Ontario provinces Columbia fac~ struc- Trade Service 


tures tion 
a ee 
thousands of dollars 


Canada 


yo7i-January ........ 83.4 803.5 61.1 85.8 80.4 66.7 136.4 161.3 59.5 45.3 
February ....... 74.0 Bie 112.3 55.1 37.7 41.8 395.6 53.5 51.3 39.5 
March .....+.... 97.0 102.8 18227 65.7 60.2 207.3 12/6) Abies 54.6 46.2 
April ......000. 770 17.0 102.4 58.2 51.7 50.0 109.7 202.4 47.1 77.0 
May ses escecers 64.4 68.0 78.5 54.6 61.1 30.0 179.0 45.2 43.1 STANT 
BAUS Baocooopoor 77.9 57.8 86.3 75.6 59.1 87.0 251.5 81.8 42.4 42.6 
FULY edhe sels ae, 84.1 79.0 104.3 68.8 62.0 7207 Tie 56.9 80.5 114.6 
Aigust “Fe ssid 107.4 80.4 78.7 204.9 37.0 51.7 187.4 41.6 42.1 81.3 
September ...... 55.5 35.8 50.8 63.0 51.3 61.5 102.4 54.1 50.4 35.2 
October Flenwas ce 115.1 760.4 104.7 88.8 270 196.6 S65n 7) | Dae 49,9 49.6 
November ....... 74.4 53.2 39.2 94.6 97.2 119.0 61.8 67.3 44.2 34.7 
December ....... 318.8 62.0 81.0 76.4 2,399.8 52.0 2,338.0 78.2 56.7 44.0 

1972-January ........ eri 67.6 43.0 86.6 46.0 106.1 A i tie 45.2 58.3 
February ....... 59.0 35.8 40.8 74,2 54.7 7720 114.9 110.9 39.5 278 
March .......... 70.7 260.7 60.6 68.9 78.0 86.3 215.2 10320 46.6 32.7 
Approd sare etevayevotetore 145.4 45.0 63.3 54.4 778.7 75.0 715.5 122.3 42.3 54.5 
Maly Pere ercaie’ole)s) stare 239.5 46.3 95.9 58.6 1,257.2 137.6 2,040.2 98.0 48.8 71.2 
June ....+--..-- 130.6 48.2 269.2 44.3 40.5 107.9 162.6 87.6 48,2 49.7 
ES ey ob oo hopin 79.7 53.0 103.2 85.1 32.4 44.5 247.2 83.0 59.5 51.5 
NEEL oe nacopo 78.4 45.3 175 80.5 43.9 111.0 102.3 96.2 72.4 42.5 
September ...... 82.0 351.0 84.2 76.0 36.9 104.6 147.9 “Waa 77.9 46.9 
October ........ 64.6 63.0 80.1 42.9 37.4 96.2 194.8 54.0 55.3 51.6 
November ....... 97.0 129.5 95.7 122.2 $307 30.3 297, 1987 38.9 41.0 
December ....... 91.7 52.0 64.3 130.6 1.8 149.6 132.0 125.0 104.5 50.8 

1971-Twelve months .. 98.5 230.2 84.5 spies 216.2 93.7 344.7 98.3 51.8 54.2 

1972-Twelve months ., 100.9 95.4 86.5 76.4 250.5 92.1 409.1 111.4 54.3 47.4 


TABLE 6. Wage-Earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


Wage-earner failures Proposals 
Atlantic Prairie British Other 
Canada evinces Quebec Ontario Re oriveens “to leaiie Canada Quebec Ontario Provinces 
POP L = San Gay Weave as wes 218 4 78 111 ital 14 33 28 3 2 
Febraaryec ss sce 251 3 56 142 25) 25 32 20 4 8 
March wmnaiite cree eters 330 6 84 185 26 29 34 27 5 2 
Bp Idk Wrevate tats) «det arre 25S 1 78 145 15 14 PY) 17 10 - 
May .cereceecees 247 3 65 137 29 115) 27 20 3 4 
SUNS: coe) hetstelel vs ss 22. 2 Sih 125 28 15 ZA) 14 5 2 
July ........... 193 ~ 61 103 14 15 20 16 1 3 
August ....... oe 221 > 67 118 27 9 15 12 2 1 
September ...... 223 3 65 123 21 11 16 9 5 2 
OGEO DEIN: cies <i ere 234 3 59 131 26 185) 23 17 4 2 
November ....... 281 iL 63 168 21 28 22 15 zh = 
December ....... 250 i 90 116 17 26 21 13 6 2 
T97/2=T ANUABY) Riera isis'0.<.6 248 - 76 120 30 22 16 le 4 = 
February) veecciee 299 3 97 asf 24 24 28 18 M = 
MARCH crateinelereyaiee 300 6 73 164 24 33 30 22 7 1 
April ......+.6. 240 1 722 110 28 29 16 10 3 3 
May .-ceeceseeee 308 1 97 154 34 22 19 13 5 1 
RIN Guotelersteletvisteere 325 1 93 142 28 61 5 9 5 i 
UL ercearalatalavere se 271 1 70 141 26 33 Pas U5 4 2 
August ......... 316 - 117 141 20 38 20 12 8 = 
September ...... 313 - 91 163 25) 34 23 ane 6 6 
October ........ 333 — 103 155 23 51 15 12 3 ~ 
November ....... 358 - 84 199 25 50 29 20 7 2 
December ....... 266 1 82 109 27 48 13 9 5) 1 
1971-Twelve months .. Jarns aye ail 817 1,604 260 214 291 208 55 28 
1972-Twelve months .. Sh SyI7 14 1055: 1,749 314 445 245 163 65 itz 
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COMMERCIAL FAILURES 


JNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS ~ v 


According to preliminary figures the total number of failures recorded under the provisions of the Bankruptcy and 
Winding Up Acts was 742 during the second quarter of 1973 in comparison with the total of 778 for the same quarter of 1972. 
The estimated total of the liabilities of bankrupt firms was $105,339,754, lower than the total of $135,283,711 recorded in 
the second quarter of 1972. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the trade sector in which there were 315 compared with 365 for the second 
quarter of 1972. Liabilities in this industry increased from $16,955,000 to $18,587,016. In the manufacturing industry the 
number of bankruptcies was 44 compared with 56 for the same period of 1972 and the liabilities decreased from $63,570,000 to 
$7,674,530. The number of insolvencies in the construction industry increased from 144 to 151 and the liabilities from 
$14,386,000 to $15,361,833. In the service industry the number of failures increased from 112 to 116 and the liabilities from 
$6,552,000 to 7,266,158. | 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 295 business failures in Quebec during the second quarter of 1973 compared with 295 for the same period 
of 1972. Estimated liabilities decreased from $39,597,000 to $31,861,653. Im Ontario the number of bankruptcies decreased 
from 317 to 295 and the estimated liabilities increased from $16,686,000 to $19,175,829 in the second quarter comparison. In 
the Prairie Provinces the number of failures decreased from 91 to 81 and liabilities decreased from $71,624,000 to 7,512,003. 
The number of insolvencies in British Columbia decreased from 67 to 59 and the liabilities increased from $6,817,000 to 


$9,982,041. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 4 indicates that the greatest number of failures involved businesses in the $5,000 to 
$25,000 size group. There was a decline in the $25,000 to $50,000 group and also in the over $100,000 group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are limited to those bankruptcies filed under Federal legislation (the 
Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not include failures, sales or seizures carried out under other legislation. In 
Table 6 the number of failures of wage earners is shown but the amount of liabilities is not recorded. Proposals from in- 
solvent persons are not included in the bankruptcy data but when such proposals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 6 the number of proposals is shown to give a general impression of the trend. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1973 with Comparative Figures for 1972 


Second quarter 


pee ee ee ee ee 


Atlantic Provinces 


LO 2 1973 1972 
Primary industrieS ....+.+.+-e-see reser eeeececccees a = 7 
Manufacturing industries: 
Food and beverage industrieS .....s.eeeeeeceeees = = 2 
Textile industries .,.a. ose nega wees ceeeereees — — ih 
Clothing industries (including knitting mills) — = 7 
Wood industries (including furniture) .........- _ — 3 
Paper and allied industries (including printing 
and publishing) “...cecscscsessecsececcecrceeee = = 8 
Primary and Fabricated metal industries ........ = = D: 
Machinery industrieS ...seeeeeceeerecccccescrees _ = = 
Transportation equipment industries .....--++-+-- — = 3 
Electrical products industries ........+ss+-ee-- - _ - 
Non-metallic mineral products industries ....... - = = 
Chemical industrieS .....eeee cece cere rerecccees - — = 
Other manufacturing industries ...... apie ete vie seal — — “h 
Total manufacturing industries ......6...esee0% - = 27 
Construction industries: 
General contractors ...ceeceseccceccsccccscceces 1 2 22 
Special trade contractors ....seseeeeeerereeeecs —_ = 20 
Total construction industrieS ....ceeeeeseeese 2 PD 42 
Transportation, communication and other 
utilitles ...cecccccccccccesccccncccssccesescccs - il 10 


Trade (wholesale and retail): 


FOGG) c6:5 60s crs Sa eiale a ibaa e StpLeusor ple ecaree aie wie en a gta wR Oe 


General merchandise ......ccccrcseccccvcccccsseces 5 : 
Automotive products ....ceeereseesscersevecseces 1 2 29 
Apparel and ShoeS .....eeeeeeeccseseccecesceceee — 2 

1 

i 


Hardware ..ccccccrccccccsccsccscsecccresersseses - 3 
Household furniture and appliances .......--+++- — 14 
Drugs ...c- Seedé caddies Ces slessleigewice ves caees ea e.ere J 2 
Other tradeS .....cccccccccccescecesecccvecccccs — yD 29 
Total trade ...cserereeseveecercercccrscrecece 8 8 144 
Finance, insurance and real estate .....sse-+eeeeee -_ ik 9 
Services: 
Education, health and welfare ..... aialsie Gio: avaisreleteta _ - 4 
Recreational serviceS ....ccsceerecverecccsccecs —_ = 7 
Business S€TVICeS ..ceeeceecerereceeseeces eaccee — meat 3 
Personal serviceS ....seeeeeereccecccecrseeccecs 1 ~ 32 
Other Services ...ceceesseeescseecscscevvccecece _ — 6 
Total SeTVICES .eseeecsec es eec ese ereceececces 1 st 52 
TOtalisictavereite'elsislole ele «ia /evevellelieiseveleierelelo/siwiela:ajaials 12 12 291 
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35 
16 


51 


12 


Ontario 

1972 1973 
16 18 
3 1 
1 = 
2 2 
2 2 
6 5 
4 1 
1 = 
- 2 
1 = 
3 1 
23 14 
20 26 
39 31 
59 Sf, 
PN 34 
20 16 
16 6 
21 24 
27 aL 
6 3 
23 20 
1 1 
38 POT 
152 128 
4 3) 
3 iL 
2 ib 
4 9 
24 22 
9 6 
42 39 
317 295 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


| Second Quarter 1973 with Comparative Figures for 1972 


Second quarter 


4 Total 
i Prairie Provinces British Columbia ee ee | 
Number Liabilities 
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 : 
O. 
$000 $*000 
iba 9 2 4 38 39 2,000 7,146 1 
2 = Ee = 7 5 351 883 2 
2 “s aa = 2 = 146 - 3 
a 1 = es 9 7 1,709 1,414 4 
1 a = = 8 9 12,706 1,648 5 
1 2 2 = 15 13 45,678 1,572 6 
a = = = 6 1 1,434 1,008 Tl 
a .. Ee = 1 i 57 58 8 
a ms 2 = 3 = 579 — 9 
= me 2 ze = 3 = 239 10 
2 es ak et. = 1 = 122 ils 
= a te = 1 as 96 = 12 
a ss Ss = 4 4 814 729 13 
4 3 2 ae 56 44 63,570 7,673 14 
i 8 15 7] 69 88 9,484 9,458 15 
7 9 9 i; 75 63 4,902 5,904 16 
18 LT 24 24 144 151 14,386 15,362 i) 
| 
12 10 4 6 47 63 i 7 5,045 18 
7 8 2 4 64 43 3,915 3,131 19 
3 4 x = 30 23 2,917 1,496 20 
12 8 3 5 66 59 1,929 2,803 21 
| = 3 ¥ 1 60 64 2,546 3,133 DD 
| 3 2 ES es 13 6 789 129 23 
| 2 5 5 2 45 44 1,358 2,289 24 
| Bs = 1 = 4 ll 91 694 25 
6 6 10 6 83 65 3,410 4,912 26 
33 36 28 18 365 315 16,955 18,587 27 
| il 1 2 2 16 14 30,084 44,260 28 
| 
iF 
3 1 1 1 11 5 1,936 168 29 
La = 2 = 9 3 354 51 30 
il > as i! 8 15 462 1,051 31 
6 3 4 3 67 70 2,936 3,835 32 
2 1 = ES 7 De 864 2,161 33 
12 5 5 5 me 116 6,552 7,266 34 
91 81 67 59 778 742 135,284 105,339 35 
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TABLE 3. Commercial Failures and Estimated Liabilities by Months, Provinces and Selected Cities, with Cumulative Data . { 
2s 2 ER Ee Se ee eee 
Ap lanete Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan ] 
Provinces 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
oom ee a a eee Se ee eee 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
8 541 eS 4,861 109 9,436 9 355 5 260 
D 179 iby 4,569 116 8,605 8 611 10 549 
3 782 ow) 6,001 131 9,020 13 1,560 9 483 
4 180 104 6,584 96 i228 13 23,436 8 300 
3 139 100 9,593 116 6,800 7 43,819 9 613 
3) 241 87 23,421 105 4,647 6 436 5 141 
4 Vay, 61 6,293 94 72999 6 107/ 7 282 
3 136 109 8,452 102 tay PALL 5 Li 4 359 
4 1,404 82 6,907 86 6,536 9 Bie 3 67 
1 63 110 8,813 85 3,647 2 95 5 154 
2 259 105 10,045 117 14,295 4 158 4 262 
3 156 90 5,788 74 9,663 5 241 4 93 
2 36 125 19,047 96 6,196 10 865 i; 283 
1 14 nla 2 11,873 140 8,457 5 1,154 1 73 
4 113 7. 9,484 110 8,296 5 150 4 203 
1 35,882 97 7,483 99 7,416 9 1,615 9 396 
6 730 Maes) LOSS DL 113 6,933 4 1,563 5 276 
5 196 83 13,869 83 4,827 10 684 3 132 
28 2,062 615 55,029 673 43,747 56 TOR 2a 46 2,346 
19 36,9171 649 TZ 2Od 641 42,122 47 6,031 29 15363 
Alberta pie pies Canada Toronto Montreal 
Columbia 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
11 535 29 3,078 284 19,066 42 4,680 58 2,630 
21 972 32 2,463 304 17,948 48 4,124 54 2,068 
14 764 26 2,244 295 20,854 45 4,277 47 1,556 
10 404 28 2,101 263 38,228 28. 2,396 40 Z52k5 
21 2,085 17 2,340 273 65,389 39 Seon 44 6,712 
12 354 22 Pop ofS: 242 SEGLS 34 15459 33 19,851 
13 390 17 Pill 202 16,102 35 4,182 30 2,343 
13 495 23 25555. 259 20,318 30 Shall 72 53 4,677 
14 576 iS) 987, 217 17,794 22 Pap He)2) 31 2,144 
12 462 21 2,020 236 15,254 30 1,228 41 2,186 
17 409 19 575 268 26,003 25 3,382 46 5,609 
13 586 14 2,094 203 18,621 26 7012 33 IE 27 
18 1,039 26 P40 284 28,606 13 1,918 39 L05,019 
16 746 30 eV ALE 309 26,638 28 25419 30 2,570 
20 736 26 2,835 286 21,817 20 2,236 22 3,262 
18 828 24 5,446 257 59,066 20 25350 19 1,63 
17 Iriel) 21 1,914 281 23,660 24 2,848 23 2,178 
6 284 14 2,622 204 22,614 17 928 20 1,310 
89 DLO 154 14,601 1,661 LBS Ab2 236 30,814 276 35;032 
95 5,366 141 18,278 1,621 182,401 122 125399, 153 25270 
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TABLE 4. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 
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OZ MOTs, 
lst 2nd 3rd 4th Ist 2nd 3rd 4th 
Total Total 
quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter 
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Manufacturing: 
Under $5 (0009 © many’ Siete a = it ny 1 
Sis O00) Lous e25), OOO ae ac AUS Heat 10 7 43 init 4 
25,000: " DO OOO mare 12 Dh 11 8 42 15 7 
505000 ™ LOGSO0 ORAS are LS ikie Sh 20 SY, 10 10 
Over SLOOSO00! Ss ciscncts ates Pa, 23 12 27 83 29 Pap) 
MOEaS sie eines See . 64 56 44 62 226 66 44 
Construction: 
Under $5, 00008. 2... ccew es a4 2 il 1 5} yi: 1 
Sy 5000) to. Se25,000 £5 < 49 53 39 37 178 Bi 54 
25,000 "" 505000 Fea 44 36 35 s18) 148 43 33 
50,000 * 100,000 i... 28 22 20 29 99 32 26 
OVEE S100 000F... asee hat 30 31 31 34 126 39 37. 
OTA a nip sus aces e sw selec 152 144 126 134 556 178 151 
Trade: 
Under S 5: O00) sie chcsrecvetelsue 10 2 4 2) P25) Wp) 3 
Se 5;,000 £045) 25.1000) «sac 192 162 132 130 616 155 123 
25,000 " 50,000 .... 98 118 Till 80 378 120 85 
50,000 " 100,000 .... 54 55 50 53 ED 57 66 
Overt SOO) 00's siatencsgistelss 34 28 33 26 121 50 38 
POKALS se hae denna ss A 388 365 296 298 1,347 394 Bis 
Service: 
Waderes 5.7000) coe aijeuate 6 5 4 2 17 9 4 
SS, 000.tO eS 25 000) aciece 73 51 55 47 226 50 41 
252000) ORO OO) weet s 35 27 19 24 105 25 27 
50,000 " LOOEOOO.. 1. 20 aS) 107 25 81 15 wy) 
Overs S100; 000 wiaccts, ste asin 8 10 10 10 38 12 10 
Morass: Serses feusis  siatens: siehe 142 Wi 105 108 467 gba 99 


Total Canada: 


Mpders: 55), 000) ek e-ciciea sien 20 10 12 14 56 33 19 

$ 5,000 to $ 25,000 .... 375 321 272 276 1,244 322 260 
25,000 ™ 50,000 .... 220 212 170 164 766 244 186 
50,,00087 11005000 ....... 156 126 124 142 548 137 144 
Over $100,000 ..... eee 112 109 100 111 432 143 133 
MOP Alis: va craysycke aise ie 2 ie A 883. 778 678 707 3,046 879 742 

Quebec: 

linder#S5 5000 nme ste <x. Te: 3 7 6 Dil 7 11 

$55 0008 tos $25, 0008ae%. 151 121 109 ay) 498 134 94 
25,000 " SOR O00 smear 77 78 54 61 270 81 60 
5OROONRIE UTLOMSOO0n ras 52 47 46 66 mail 62 70 
Over $100,000 Sse... isi 33 42 36 55 166 70 60 
Totals ......... tees 324 291 252 305 Wal72 354 245 

Ontario; 

URGSERS 5 OOO re teuciarerers pete 8 6 4 6 24 # | 

$ 5,000 to $ 25,000 .... 150 140 107 113 510 149 116 
25,000 " SOOO sree 90 82 79 66 317 95 76 

50 000m OUP O00) on ae 67 50 43 54 214 50 51 
Over $100,000) fons +. 41 39 49 ay 166 52 45 
Motta Lise tas states eevee 356 Bi 282 276 D231 343 295 


TABLE 5. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups (1) 
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; : Manu- Con- 
Canada eae Quebec Ontario alder eee fac- struc- Trade Service 
turing tion 
thousands of dollars 
VO7 2=January? cis cleie ee 67 ak 67.6 ee Va(0) 86.6 46.0 106.1 90.1 ie Weal UNS Byer 
February) sj... 6s 59.0 35.40 40.8 Thee Baa FOO) alyssa) 110.9 SISA) pores 
WER RAGta canto” 1@ 57 260.7 60.6 68.9 78.0 86.3 PINS SP 103.0 46.6 SZ 
Novas til, aa ced Backs 145.4 45.0 63.3 54.4 778.7 TO Pies) 112.8 Ae 54.5 
May ietevetes os DOG 23905 46.3 5G) 58.6 PAB Yee 137.6 2,042.2 98.0 48.8 Yfibew 
NULEOS tele ah eueieic eras 130.6 48.2 269.2 44.3 40)..5 107.9 162.6 87.6 48.2 49.7 
LLY a celsiete le coeds Ded. 53.0 103.2 Soe 32.4 44.5 24752 83.0 SIE 5L5 
INERECHE Haga noodc 78.4 (Aye) lie > 80.5 43.9 eae) 102.3 96.2 L2ee 42.5 
September ...... 82.0 351.0 84.2 76.0 36.9 104.6 IAT SE) 123.2 iis 9) 46.9 
OGEODET ese oimeiaicrs 64.6 63.0 80.1 42.9 Siieee 96.2 194.8 54.0 553 51.6 
November ....... 97.0 11728) ~ 55) ODE, 222 SiS 2 30.3 ZOD: 194.7 38.9 41.0 
December ......- oy 52.0 64.3 130.6 41.8 149.6 327.0 125.0 104.5 50.8 
19)7 = TiaAMUWAIAWS cyeir ale) sions 100.7 18.0 152.4 64.5 ihe) 43.8 £3558 140.9 62.2 62.2 
FebDrwary ies lon. 86.2 14.0 106.0 60.4 15.9 144.0 Wo WEY 65.1 38).3) 
Mavrcimtoveveterereisteiale 1605 230) Siew 75.4 3720 109.0 25200 ag SLi 54.7 
Noy gy Ee Ore arate 229310 35,882.0 ikea 74.9 78.8 226.9 PANTER) italy; 54.9 48.5 
Ma Waetate steloretatte 5.50 84.2 niea ay 91.4 61.3 137.4 Chiral 109.6 LOF OE TAL aa 50.0 
WI Cietaiehe iers/epe tare be 110.9 39.2 167.1 58.2 SH Ay 187.3 207.1 61.2 ie 94.9 
BRL ater stercis suapsia ais 
AUPSUSE paicwesivcs : F 
September ...... 
OCHODST d..ciewiaveis.< 
November ..ccsase 
December ...... ° 
1972-Six months ..... 118.8 83.9 95.5 64.5 376.0 98.3 556.4 LOZ 2 45.1 48.9 
1973=Six months. ....<..:. Issey COS: LUZ 6 65.8 84.9 1335/7 182.4 VO37 9 58.8 58ead. 


5 BE ne ee ee ee a ee 
(1) Im cases where a small number of failures involves large amounts of estimated liabilities in default, the coverage shown 
above may not be representative of a large number of failures. 


TABLE 6. Wage-Earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 
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Wage-earner failures Proposals 
Atlantic - Prairie British P Other 
Gene Provinces Bere | cer Provinces Columbia Measibaaes >) aCe aac a Provinces 
a a eee a ees 
UO 2eFaAnUAaEy ciesele a/cie 248 = 76 120 30 22 16 12 4 - 
February, ‘ieee cine 299 3 97 PL 24 24 28 18 1 - 
Mam bie sieveieters es anate 300 6 73 164 24 38 30 22 7 1 
/Nsigi bile SES CRC On OD 240 iL 72 110 28 29 16 10 3 3 
Malvaeralcieteneleieiatmcenets 308 a OF 154 34 22 ue) a} 5 1 
SURG Gace ceis foo 325 1 93 142 28 61 1) 9 5 1 
ELV Mie aiaterslciaieieca i 271 al 70 141 26 33 21 115) 4 2 
ASE Site eave) ai<)a)ai sale 316 - 117 141 20 38 20 1172 8 - 
September ...... 313 = 91 163 25 34 23 11 6 6 
OGtObEr 2. as. i0-:s 333 - 103 P55 23 Sb 15 12 3 - 
November ....... 358 - 84 199 25 50 29 20 y/ 2 
December ....... 266 1 82 109 27 48 13 9 3 1 
1973 =TanuUaGY oss <iels 0s 471 2 all 212 56 24 25 19 5 1 
February .<. «0. 514 al 134 217 71 91 25 25 9 1 
MAR OT vaveo.< simiaiala\a 636 ro 128 296 119 iL 31 17 7 if 
April .....eeee- 487 8 101 222 81 75 31 24 5 2 
MER? sy Gamo OArOdo 560 3 141 234 112 70 24 16 8 — 
RUNG Wictatoke: eisbatelslots 486 lat 127 182 113 5S 22 iy 9 1 
aR, Ge AO OU DOUC 
PUSUBE «ci nsc ss . 
September ...... 
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COMMERCIAL FAILURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 
Third Quarter 1973 


According to preliminary figures the total number of failures recorded under the provisions of the Bankruptcy and 
Winding Up Acts was 631 during the third quarter of 1973 in comparison with the total of 678 for the same quarter of 1972. 
The estimated total of the liabilities of bankrupt firms was $49,178,374, lower than the total of $54,213,688 recorded in the 
same quarter of 1972. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the trade sector in which there were 291 compared with 296 for the third 
quarter of 1972. Liabilities in this industry decreased from $20,909,661 to $17,557,138. In the manufacturing industry the 
number of bankruptcies was 54 compared with 44 for the same period of 1972 and the liabilities increased from $6,977,868 to 
$10,625,628. The number of insolvencies in the construction industry increased from 126 to 135 and the liabilities decreased 
from $12,708,058 to $11,078,491. In the service industry the number of failures decreased from 105 to 75 and the liabilities 
from $4,883,638 ta $3,041,260. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 262 business failures in Quebec during the third quarter of 1973 compared with 252 for the same period 
of 1972. Estimated liabilities increased from $21,652,337 to $27,095,516. In Ontario the number of bankruptcies decreased 
from 282 to 258 and the estimated liabilities decreased from $22,745,055 to $17,085,149 in the third quarter comparison. In 
the Prairie Provinces the number of failures decreased from 74 to 60 and liabilities decreased from $2,767,170 to $2,3105233, 
The number of insolvencies in British Columbia decreased from 59 to 44 and the liabilities decreased from $5,296,263 to 
$2,351, 348. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 4 indicates that the greatest number of failures involved businesses in the $5,000 to 
$25,000 size group. There was a decline in all groups except the $25,000 to $50,000 group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are limited to those bankruptcies filed under Federal legislation (the 
Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not include failures, sales or seizures carried out under other legislation. In 
Table 6 the number of failures of wage earners is shown but the amount of liabilities is not recorded. Proposals from insol- 
vent persons are not included in the bankruptcy data but when such proposals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 6 the number of proposals is shown to give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to rounding. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1973 with Comparative Figures for 1972 


Atlantic Provinces Quebec Ontario 


One 1973 1972 1973) 1972 1973) 


1 Primary industries ...... Ceialleteleve tone iavens tee ee, SOOO OPO - - 4 2 ime 8 


Manufacturing industries: 


2 Food and beverage industries .......--+-eeseeecevses - - 2 1 1 L 
3 Textile UNdUS ET OS ererelate tele els etstsfers! lere le lelsle) el etere ola/slelelnials - - 2 1 il - 
4 Clothing industries (including knitting mills) ..... - - 2 11 - 4 
> Wood industries (including furniture) .............. - - 1 4 1 4 
6 Paper and allied industries (including printing and 
publishing) ...... HSH IAG OEE SOC He Oo OtOD S Wes - - 9 4 5 4 
7 Primary and Fabricated metal industries .......... mie = - - - 1 2 
8 Machinery industries ..c.ccccce ens vcevesccsiens aiateiaiets - - - = = = 
9 Transportation equipment industries ...........++.-.- - - 1 1 il 1 
10 Electrical products industries ......¢-2++sssssceess - - - - 1 = 
ll Non-metallic mineral products industries ........... - - = - 1 > 
12 Chemical andustried oe >< pis's mite)» iis © Ale oles Bibieie:s\e)cjeisiclaleiy - - - - 2 1 
13 Other smanufacturingsindustni es” cise « ngnleiriecueitie «+ at t= - - 1 5 5: je 
14 Total manufacturing industries .......---+sseessee - - 18 27 19) 19 
Construction industries: 
15 Gonerad (CON EGACEOGB A ... mislavelsisin tose siete pein clsisk error aaTs ae 2 1 19 26 33 35 
16 Special stradé Contractors, (6 /ycecmes« sjelne seins sielateinsinls - - ii) 20 25 29 
7, Total cops tructLon industries. ove sissreissys stan cien= 2 a 38 46 58 64 
18 Transportation, communication and other 
ELUTED. A atercteie nite Mie oe eae are eee Be Nie 1 1 12 13 34 18 
Trade (wholesale and retail): 
19 Neve lis: Sno ead ocd. oan ORO ACO ONO 3 2 30 25 14 15 
20 General merchanddise’ .s\s-slolsislare aicla\cceisictaiaretetatatsrersteteisisavetens - - 7 6 11 5 
21 AUEOMOELKSs PLOGUCES: is) <15, «\atele eravs siv'eracalareiakalatatevat erersi evstetetelere - - 36 26 30 27 
22 Apparel Sand) SHOES as sia6s,< sueisiiererarete a onsnere aleteksisve ola shweterat 1 - 23 28 16 16 
23 ar Aware vine c a:o = ere clerenal o\evcielelelonsheletalle levels telanate eroyaseyelaneierateraya - - 3 1 5 9 
24 Household furniture and appliances 2.1026. 0.+.0000- 1 2 15 iy 13 13 
25 j Dnata IRI ING ce CCC ARIA Ob OO C Oe Gon nO OED i aheauenay2 - - iL 8 1 a 
26 Opher vErades: |. srsisieters srs. clsjsioleheveisieter sr cisteteitaeeoiote te ionehortonets - - 16 28 26 27 
27 MOA CLAS. oa persis. «svete 7s! ailelsveleteys stoic staietete siesta te chataiatats 5 4 131 139 116 113 
28 Finance, insurance and real estate: q . oss sicisisse vishs eins bias - - 6 4 6 7 
Services: 
29 Haucatlon ss nealthmand: weltaneny s.cscicre seeieteree iene - - 3 2 8 - 
30 MECKCAELONAL SERVICES aie clade vip 01016 is evoceienciy eisuers esetee aiere - - i 1 3 i 
Shi BUStMeES'S ESICEVLCSy iprataic vucjvieles ee: s/s. errs aieiscalclenstelevetsversipiniote 2 - 4 3 5 5 
32 PemsOMalaGCLVUCEBI wishes «ita c are eases ave encv aera a archers Aoete EA 1 1 BD 14 13 19 
33 Ne GEA AE ras gomac CO RUDCODTADOAC COb OOK aA CAs - - - TL 9 4 
1 43 31 38 29 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1973 with Comparative Figures for 1972 


Prairie Provinces 


British Columbia 


Total 


Number 


Liabilities 


LOZ 1973 1972 1973 1972 1973 
$'000 

8 3 3 4 26 My We oll al 906.0 i 
- 1 - - 3) 3 1,074.7 ES Soy 58) 2 
=: = - - 3 1 ZOD W775 3 
2 - S = 4 15 169.2 4,813.7 4 
- = 2 2 4 10 2723 1,864.1 5 
- 5} 1 - 15 11 VDOT 603.4 6 
1 - - 1 2 3 70.3 498.6 7 
- - 1 i 1 1 Vie 49.0 8 
= = = ~ 2 2 124.8 484.3 9) 
- - = - 1 - Bef? - 10 
= - = - E - 83.5 - 1l 
= = > - 2 1 130.2 117.8 12 
= ss & = 6 7 875.6 681.9 13 
3 4 4 4 44 54 Oy He) 10,625.6 14 
8 8 12 5 74 75 8,959.0 75,895). 2 aS) 
3 8 5 3 52 60 3,749.0 Be 8363 16 
AS 16 17 8 126 135) DZ OS. L LD OFS 17 
10 9 3 if 60 48 SS SV ol 2,426.5 18 
6 2 4 1 57 45 S15 MED 1,429.9 19 
5 - - - 23 11 4,527.9 7 09).9 20 
3 8 1 4 75 65 Beer anes 2,837.0 21 
2 3 1 - 43 47 213823 2,005.0 22 
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= - 1 - 8) 9 We) 651.6 25 
3 5 3 7 48 66 4,068.2 6,508.4 26 
29 19 15 16 296 291 20,909.7 IESE YA 3 27 
4 - 5 - 21 11 3309602 3,543.3 28 
2 - 2 - 15 2 1,647.9 54.0 29 
= il 1 1 5 4 162.1 232.6 30 
© 1 2 1 13 10 771.8 557.8 31 
6 3) 7 2 62 41 9853 1,380.9 32 
1 2 = il 10 18 308.5 816.0 33 
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TABLE 3. Commercial Failures and Estimated Liabilities by Months, Provinces and Selected Cities, with Cumulative Data 


Se ee ae 88 a 


bee Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
ie lie OC Pe en 2 ee es eee eee ee ee eee 
$*000 $" 000 $000 $"000 $"000 
U9 72 Fanwdary. «ccc seeive 8 541 113 4, 861 109 9,436 9 355 5 260 
February <sseee- 5 179 112 4,569 116 8, 605 8 611 a oat 
Se RE ce eee 3 782 99 6,001 131 9,020 13 1,560 9 483 
Te See ae 4 180 104 6, 584 96 5, 223 13 23,436 8 300 
Nagi, eee 3 139 100 9,593 116 6, 800 7 43,819 9 613 
Tune eens Rad 5 241 87 23,421 105 4,647 6 436 5 141 
Tolyee cine soe ees 4 212 61 6, 293 94 7,999 6 170 7 282 
August ...-.ceece o 3 136 109 8,452 102 8, 211 5 112 4 339 
September ........ 4 1,404 82 6,907 86 6,536 9 317 3 67 
October .s.3 cone 1 63 110 8, 813 85 3, 647 2 95 5 154 
November .....ccee 2 259 105 10,045 17 14, 295 4 158 4 262 
Decenberi ce eee 3 156 90 5,788 74 9,663 5 241 4 93 
Togo syanearys tes utes ics 2 36 125 19, 047 96 6,196 10 865 7 283 
February: sc ces cc 1 14 112 11, 873 140 8,457 9 1,154 1 73 
Marche cae. eee 4 113 7, 9,484 110 8, 296 5 150 4 203 
Apne sc usec 1 35,882 97 7,483 99 7,416 9 1,615 9 396 
Mak oe ee 6 730 115 10,511 113 6,933 4 1, 563 5 276 
Juncte ee 5 196 83 13, 869 83 4,827 10 684 3 132 
Fue ee 3 194 71 5, 667 72 3,708 10 352 4 100 
FES ee Ae 3 82 100 14,851 109 6, 804 3 246 2 57 
September) 4.01.06 1 60 91 6,577 77 6,573 4 214 3 79 
OCEGDCT I vice ccc oss 
November .......-- 
December .......6. 
ea I Ps ea eI ee Se 
Alberta ee Canada Toronto Montreal 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
$*000 $"000 $*000 $000 $*000 
HOP January <svscs<cs | 18 535 29 3,078 284 19, 066 42 4,680 58 2,630 
Pabebary So6iscaes. oe 972 32 2,463 304 17,948 a 54 20s 
March fo ésscc owe! eee 764 26 2,244 295 20, 854 45 4,277 47 pes Spe 
eS Ce ee tie eae 404 28 2,101 263 38, 228 28 2,396 40 enale 
Maye eases at 2,085 17 2,340 273 65, 389 39 3,831 hh 6,712 
linear e <o ctorcune AD 354 22 2,375 242 31,615 34 1,159 33 ety 
Gilyaeiees so02sene outs 390 17 757 202 16, 102 35 4,182 30 a 
MAGGEE Rochacae ses 4S 495 23 2,553 259 20, 318 30 3,472 53 4,677 
Sepuauher ..2f0.c5 lA 576 19 1,987 217 17, 794 22 2,192 31 2,144 
October ....... tao Me 462 21 2,020 236 15, 254 30 1,228 41 boc has 
November’ .....0-06. 17 409 19 575 268 26, 003 25 3,381 46 5300? 
Deceabal: .s.se.200" 33 586 14 2,094 203 18,621 26 7,012 33 er Gee 
1973-January .......... 18 1,039 26 1,140 284 28, 606 13 1,918 39 poets 
February ...:..05. 16 746 30 4,321 309 26, 638 28 2,119 30 mae Lad 
aes ot 6 20 736 26 2,835 286 21, 817 20 2,236 22 sie 
Martsocie. eee. a8 828 24 5,446 257 59, 066 20 2,350 19 ieGee 
SPE ae es ae 1 1,733 21 1,914 281 23, 660 24 2,848 23 rabid 
(Lo Geet RE 6 284 14 2,622 204 22,614 17 928 20 1,310 
Sri 7 eae eg 5 180 13 938 177 11, 138 17 988 16 2, 346 
be esi eee RE 776 13 779 248 23, 596 18 1,339 39 as 
Gereember 8 V2 305 18 634 206 14,444 15 2,472 26 Ba i 


OGEODEE gos! cisiecinicrs's 
November ......... 
December ......... 


Ses 


TABLE 4. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


—————— ee 


1972 1973 

| 

H lst 2nd 3rd 4th 

Total Ist 2nd 3rd 4th Total 
quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter 


SS ae ae ee eee 


Manufacturing: 
Under $5,000 ..... earth aie fe 1 3 = - 1 il il 1 
S55,000) fo S25, 000) mani pS) 1a 10 7 43 11 4 5 
Zoe OOO DO OOO ercie ra 12 Wil qt 8 42 15 7 9 
50,000 " 1003000 sais. 15 Wit iD 20 ay 10 10 ) 
Over $100,000 ..... phaietiets 2 23 12 Bail 83 29 22 30 
LC aS alecatere ure slclsereieie 5 64 56 44 62 226 66 44 54 
Construction: 
Under $5: 000) i 5. secre. = ib 2 if 1 5 ie 1 i 
So, 000 to! Ss 25000! «.. 49 38) 39 By, 178 57 54 By, 
25,000 "" 5 OOOO! tasers 44 36 35 35 148 43 33 47 
50,000 ™ 100), 000) Sc... 28 22 20 29 99 32 26 22 
Over S1LO0,000) se sia. eas 30 Syl Sil 34 126 39 7, 18 
ROP AUUSH sterevereiens<eheisusxeys ae 152 144 126 134 556 178 151 135 
Trade: 
UndereS5000: Stiedienccce ss 10 2 4 9 25 12 3 3 
Se5(000) tors: 25,000) cea. 192 162 132 130 616 155 123 2a 
25',000! ** BOSOOO. sierar 98 118 77 80 373 120 85 82 
50,000 " LOO S000! . <u. 54 55 50 53. 212 Sy) 66 52 
Over STOO S000 e-sreccrerserens ; 34 28 33 26 iat 50 38 33 
HOES. Solode naclon on 40 388 365 296 298 1,347 394 Sut) 291 
Service: 
Under §S5),000» at irerettetatsre ele 6 5) 4 2 17 9 4 - 
$5000 -to-$.-25,,000 -<nscve 73 oyl 55 47 226 50 41 38 
250007 D0, O00! aiere 35 Qi 19 24 105 BS) DY, 19 
50,000 " 100,000 .... 20 19 17 25 81 15 17 12 
Over "SLOOZO00ms seins rats 8 10 10 10 38 12 10 6 
HR EEuES Sa QoomOre OOo 142 112 105 108 467 111 99 US 
Total Canada: 
Rider S5),000" cies. < cn ce ae 20 10 12 14 56 88 Wy) 5 
S$ 5000" to: $) 255000... 375 S28 272 276 1,244 322 260 248 
25,000) % SOS O00) aor. 220 212 170 164 766 244 186 178 
50,000 * 1005 O00! Tosa 156 126 124 142 548 137 144 112 
OVER S$ 100000 Ki. cece ate 112 109 100 ino 432 143 133) 98 
HOPED) ae Oe bGn ae aietsels 883 778 678 707 3,046 879 742 By7al 
Quebec: 
Under $5,000 <s.06s000006 11 2 7 6 2h i 11 2 
35,000 ito. 9) 25,000! cnc. 151 2H 109 nly 498 134 94 92 
25,000 " DOO00Rs. ss Ligh 78 54 61 270 81 60 68 
50,000 " TOOT OOO! Se <r. 52 47 46 66 211 62 70 49 
Over STOO OO0P a. ster ses 33 42 36 5D 166 70 60 Syl 
NO SAUCE ponte eierclo oan 324 291 252 305 ibaa 354 245 272 
Ontario: 
Under $5,000 ..... eese ce 8 6 4 6 24 i 7 - 
S. 5,000 €o)'$' 25,000. .../... 150 140 107 ILLS) 510 149 116 ily 
25,000 " 50,000 .... 90 82 79 66 317 95 76 68 
50,000 " 100,000 .... 67 50 43 54 214 50 51 45 
Totals ..... eee e eer ene 356 317 282 276 2s 343 295 258 


Overt S100 5000) ai. ieisins oie 41 39 49 37 166 De. 45 36 


TABLE 5. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups(1) 


ee 

- Manu- Con- 

Canada seas Quebec Ontario ee din tnee fac- struc- Trade Service 

tures tion 
thousands of dollars 

1972-January .... . 67.4 67.6 43.0 86.6 46.0 106.1 90.1 PST UG) Does 
February cite. sis 59.0 35:08 40.8 74,2 54.7 77.0 114.9 TLOR 89155) 2723) 
WER Som dons ae 7007 260.7 60.6 68.9 78.0 86.3 Di Nays 72 103.0 46.6 S2ia7. 
Apaadel i eapacatereteneters “i 145.4 45.0 6355 54.4 TMS IOTL 75:510 715).5 Judes) 42.3 54.5 
MAY Ga-e dieieroravers, mete 23955 46.3 95.9 58.6 I solo SHANG 2,042.2 98.0 48.8 TUS2 
JURE. cine discos ana 130.6 48.2 269.2 44.3 40.5 107.9 162.6 87.6 48.2 49.7 
Ate pogo s erent: 79.7 53.0 103.2 85.1 32.4 44.5 247.2 83.0 5962S oH RS) 
August .cecccose 78.4 45.3 he; 80.5 43.9 111.0 102.3 96.2 TOL 42.5 
September ...... 82.0 35150 84.2 76.0 36.9 104.6 147.9 123U Ti «9 46.9 
OGtODET. sjeracskereos 64.6 63.0 80.1 42.9 37 4 96.2 194.8 54.0 BES) 51.6 
November ..... 97.0 129.5 DD iaill P2252 33:52) 30).3 292.1 194.7 3359 41.0 
December s-ic/-i<\0 BURT S20 64.3 130.6 41.8 149.6 132/10 125.0 104.5 50.8 

1973-January ....-...- 100.7 18.0 152.4 64.5 120 43.8 13558 140.9 62.2 62.2 
February ... 86.2 14.0 106.0 60.4 Usios) 144.0 L722 PST 2 65.1 8853 
Math ce.eraexseleisrers 76.3 eh) Sie 75.4 Evins 109.0 25270 Fiori By lAy/ 54.7 
AD Till maveretsVorshstetove 229.8 35), 82260 ake 74.9 78.8 226.9 203 GY 8) 54.9 48.5 
WER? So ngn mood FC 84.2 UPS TAYA 91.4 61.3 137.4 Ot 109.6 TOP L veal 50.0 
EJAIMON ec sohel evedaraversie 110.9 39102 167.1 DiSlere yin’) 187.3 2071 61.2 47.3 94.9 
BIULL ievcyeiacerspexetskey= yaa) 64.6 79.8 51.5 35g T Dyed: 84.1 ES) 59.8 [Pea 
NGEATERS BE cneo 2 95.1 27.4 148.5 62.4 47.0 59'.9 196.5 TGO eS 63.6 43.1 
September ...... Te 60.3 U2ieo 85.4 315 b heyy 4 290.0 By ase: Didier 37.0 
October wcancass 
November ....... 
December .......- 


eee 
G) In cases where a small number of failures involves large amounts of estimated liabilities in default, the coverage shown 
above may not be representative of a large number of failures. 


TABLE 6. Wage-Earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


eee eee 


eee ee ea 


Wage-earner failures Proposals 
SS ee 
canada AESSEIC  quahec ontario gPEwitle BrlGsh canada quebec Ontario pete 
1972-January ........- 248 - 76 120 30 22 16 12 4 - 
MebEWvary :csieaie\oe 299 3 97 151 24 24 28 18 1 = 
March! v<sic,0 «1s /s.0'0 300 6 73 164 24 33 30 22 7 1 
/Noy ON FASB OD OT 240 1 72 110 28 29 16 10 3 3 
May GOMGOSIS OSI 308 a 97 154 34 22 19 i3 5 1 
TUNE siviessic AaaaO 325 1 93 142 28 61 15 9 2 1 
July ...ce--- ° 271 1 70 141 26 33 21 15 4 2” 
August ........ > 316 - 117 141 20 38 20 12 8 = 
September ...... 313 - 91 163 25 34 23 11 6 6 
OGEODeY eyo een. : 333 - 103 55 23 51 15 12 3 = 
November ....... 358 - 84 199 25 50 29 20 7 2 
December ....... 266 nf 82 109 27 48 13 ©) 3 1 
TOY SEA EEN Goanien op 471 2 7 PING 56 24 25 19 3 1 
February ....... 514 1 134 217 vat 91 25 15 3 it 
March .cssees ale 636 2 128 296 119 91 31 17 Z 7 
AD GL Wierearee eador 487 8 101 222 81 75 Sil 24 5 2 
Mas eisisie 5 Shere) piss 560 3 141 234 112 70 24 16 8 = 
JUNE .cecsecccee 486 11 127 182 113 53 22 12 9 1 
RIL Wie roleko\iniete’si-siete 452 20 82 220 82 48 28 Zi 5 3 
August ......2. ° Syl 17 103 229 101 61 16 11 2 3 
September ...... 378 i} 99 178 46 48 20 15 5 = 


October ...cce06 
November ....... 
December ....... 
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COMMERCIAL FAILURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


FOURTH QUARTER 1973 


According to preliminary figures the total number of failures recorded under the provisions of the Bankruptcy and 
Winding Up Acts was 683 during the fourth quarter of 1973 in comparison with the total of 707 for the same quarter of 1972. 


The estimated total of the liabilities of bankrupt firms was $64,131,503, higher than the total of $59,877,487 recorded in the 
same quarter of 1972. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the trade sector in which there were 287 compared with 298 for the same 
quarter of 1972. Liabilities in this industry increased from $18,310,435 to $21,088,923. In the manufacturing industry the 
number of bankruptcies was 52 compared with 62 for the same period of 1972 and the liabilities decreased from $13,001,703 to 
$9,428,235. The number of insolvencies in the construction industry decreased from 134 to 132 and the liabilities decreased 
from $17,390,500 to $13,919,868. In the service industry the number of failures decreased from 108 to 107 and the liabilities 
increased from $5,105,440 to $10,753,124. 


Failures and Liabilities by Economic Regions | 


There were 281 business failures in Quebec during the fourth quarter of 1973 compared with 305 for the same period 
of 1972. Estimated liabilities increased from $24,646,093 to $31,662,762. In Ontario the number of bankruptcies increased 
from 276 to 311 and the estimated liabilities increased from $27,603,777 to $27,751,045 in the same quarter comparison. In 
the Prairie Provinces the number of failures decreased from 66 to 40 and liabilities decreased from $2,460,980 to $2,339,980. 


The number of insolvencies in British Columbia decreased from 54 to 44 and the liabilities decreased from $4,688,778 to 
$2,108,317. 


Failures by Size of Liabilities 

The data presented in Table 4 indicates that the greatest number of failures involved businesses in the $5,000 to 
$25,000 size group. There was a increase in the $25,000-$50,000 and the over $100,000 groups. 
Coverage 

The statistics of failures in this report are limited to those bankruptcies filed under Federal legislation (the 
Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not include failures, sales or seizures carried out under other legislation. In Table 
6 the number of failures of wage earners is shown but the amount of liabilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but when such proposals are rejected by the creditors the proceedings may then 


come under the Bankruptcy Act. In Table 6 the number of proposals is shown to give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to rounding. 


Business Finance Division 


Financial Institutions Section 


March 1974 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter 1973 with Comparative Figures for 1972 


Atlantic Provinces Quebec 
1972 1973 1972 1973) 
Primary industrieS .......sscereececscreccerecccrccreres = - 7 8 
Manufacturing industries 
Food and beverage industries ........ sailshevlelinvejenereds’siacelere = = = = 
Textile industries .......++.- asoveva, suerels eietatavel ee Sievetevaleda - $ iF 
Clothing industries (including knitting mills) Aa ry _ — 6 12 
Wood industries (including furniture) .........+. Beier — = 6 3 
Paper and allied industries (including printing and 
publishing) ......... B00 00 OOS ere a\/arrel ausrare aero - - 9 2 
Primary and Fabricated metal industrieS .....-+seseee - _ = 1 
Machinery industries ........ Tele s/« e)etatonenonatete ole lataiienelellotete - _ - ~ 
Transportation equipment industries ........ oc ecceeee - - = 1 
Electrical products industries ........ Pisteterelelale oeceee - = _ - 
Non-metallic mineral products industries ......... sles - — 2) = 
Chemical industrieS .....cccccceccccccscccccvesesoes a - - 1 e 
Other manufacturing industries ..... Veter dis ter ane sisistolsiatere - — 4 iT 
Total manufacturing industries ......... Stet este letoy sinters - = ak 22 
Construction industries 
General contractOTs ...secseecerecrrrecrccsvscrcesese il, 2 29 23 
Special trade contractors ....sereeeeeeecerreceereees 1 1 20 30 
Total construction industries ..... nets atetotcrele te siete .eters 2 g3 49 53 
Transportation, communication and other 
WET TTETOS iy, Srevrssstaelovers ais olona a pliekoumueceiauaielele:ateyaielajate axel slexereli= - - 14 19 
Trade (wholesale and retail) 
HOOG vatotete dates sere ateahel et cre valteta Bes atta Scarce Magnets eens Sica ty 2 1 26 20 
General merchandise ........secseeee Prevapete tafeleliel s @iatene PON - - 6 2 
Automotive products ...... Disk alatilers orelesaione Disierecetst aot Alc cinio - al 35 2a), 
Apparel and shoes ........ AO SOA TIO. DED SAO OOOO OO 1 1 32 18 
HAT GW ALC? cc cic lecietovslelete.«-sustasers aera ays eee ate Sais a, v0.9, aleleretats aye pe = 3 9 
Household furniture and appliances ..........-- eteyey oxeie - - 12 16 
Drugs ...e--- cecccers evcccee Walelai atdrore glolatelals/a eis <iece sieye ats Al - 1 2 
Other trades ...... evel Ssorat et Nehater atts BOI OO. OSORIO nerMincag - 1 30 30 
Total trade syaser ereverehs'atarelelelstetetetaa eiersloroteleseietote erates 4 4 145 124 
Finance, insurance and real estate ..... Se = 7 7 
Services 
Education, health and welfare .....c.cccececcscescoes — - 4 5 
Recreational SErviceS ....ccsvescccccncsocesssvvcciccs = — 1 3 
Business: SETVICES oe s.csemes.a we aja erRiee meine wie pete aie. s ote ok — -_ 9 4 
Personal SErviiCeS) «.io4.s'e%.0ls cle exe 6-6 Ayataiaietsietace sienareiarelerarerete _ - 35 5 
Other services ..... oiavehsserer pretteverenctets oreketsteetetavete iaveleieie.s - - 3 31 
Total Serv LCOByslsysc,s slelcheliers sisieiaicie ol sie ola\ecpvelepetate stata elereis - - 52 48 
Notalserinse- Bia acosetevehdte: oie: ele ane tevele aerate lof etaraterers Bra reloterare 6 7 305 281 


Ontario 
1972 £973 
18 let 
2 il 
4 = 
4 4 
7 al 
3 a Ol 
p2 = 
2 2 
= 72 
4 2 
28 23 
ST 33 
16 24 
53 WL 
25 33 
9 20 
} 7 
25 33 
16 21 
5 2 
18 10 
Zz il 
25 35 
103 129 
6 5 
3 2 
6 9 
2 8 
28 Ss 
4 27 
43 Sl 
276 SL 


Prairie Provinces 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter 1973 with Comparative Figures for 1972 


British Columbia 


O72 


NERVE BR 


Total 
Number Liabilities 

L975 1972 1973 U972 1973 

No. 
$'000 

2. 35 26 1,690.10 1,601.0 al 
- 2 1 155.0 V27 siz Z 
- B} 1 809.1 858.8 3 
= 10 16 1, 826.3 PHS AO) 4 
8 10 W Dg DV DAO 499.0 5 
i 18 14 27493).5 767.3 6 
= 3 1 840.6 T7.2 7 
= = = oa = 8 
1 2 4 T8405 T,055.5 9 
- 2 DD eoLee 2,326.4 10 
= 2 - 188.6 - 116 
- 1 1 26.2 160.0 12 
it 9 5 2,664.6 23350 13 
6 62 52 13,001.7 9,428.2 14 
6 89 67 DSi eat | 7,476.8 15 
4 45 65 2,266.4 6,443.1 16 
10 134 132 7, 39 0Ro 13,920.0 17 
9 52 66 2,044.3 3,633: 18 
1 41 46 1,389.0 L280 19 
= Ua 11 753.4 633.3 20 
4 74 68 3,077.0 2,600.2 21 
- 56 42 2,219.3 2,543.2 22 
- 10 11 TLS 1,086.8 23 
3 33 31 OID ee 219056 24 
1 4 4 4,414.4 2295) 25 
3 69 74 4,145.2 9,878.0 26 
12 298 287 18, 311.0 21,089.0 27 
i 18 us} 2,334.2 3,707.0 28 
- 7 ) 492.7 826.7 29 
= 8 13 435.6 1,261.33 30 
1 12 13 91359 829.3 31 
- 73 10 Dis Die 306.7 32 
3 8 62 35050) Tip 2 9. 33 
4 108 107 5, 105.4 LO N75SieL 34 
44 707 683 59,877.5 64,131.5 35 
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TABLE 3. Commercial Failures and Estimated Liabilities by Months, Provinces and Selected Cities, with Cumulative Data 


Atlantic 


: Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan 
Provinces 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
1972 — January ...2... 8 541 TiS 4,861 109 9,436 5 355 5 260 
February ...... 5 179 ol 4,569 116 8,605 8 611 10 549 
March cewek } 782 99 6,001 131 9,020 LS 1,560 g) 483 
Apel: SecA crass 4 180 104 6,584 96 By V2728} LS 23,436 8 300 
Mays vsveckactesie 3 139 100 9,593 116 6,800 7 43,819 9 613 
TUG Leeete See oe 5 241 87 23,421 105 4,647 6 436 5 141 
Vay omreyetsisi steve <ee 4 212 61 6,293 94 73999 6 170 7. 282 
INGhaEER® Goadnene 3 136 109 8,452 102 Se2uL S 112 4 359 
September ..... 4 1,404 82 6,907 86 6,536 9 Si 5 67 
October .....--- it 63 110 8,813 85 3,647 2: 95 5 154 
November ...... 2 259 105 10,045 187) 14,295 4 158 4 262 
December ...... 3 156 90 5,788 74 9,663 5 241 4 93 
1973 — January ....... z 36 125 19,047 96 6,196 10 865 of 283 
February ...... i 14 112 L873 140 8,457 9 1,154 if 73 
Mareh. i ieisscveeinle 4 Ls} 117 9,484 110 8,296 5 150 4 203 
Mahl Soecicooae 1 35,882 97 7,483 99 7,416 9 1,615 9 396 
MAN aoe tatstecsie ayes 6 730 US 10,511 113 6,933 4 15563 5 276 
Tune. occ ete 5 196 83 13,869 83 4,827 10 684 3 132 
GRU weteietatate a telete 3 194 vil 5,667 72 3,708 10 352 4 100 
INP USE cies ie siecele 3 82 100 14,851 109 6,804 3 246 2 SyT/ 
September ..... 1 60 91 GO, Wtf 6,573 4 214 3 79 
October >... 2.+.< 3 59 103 12,342 101 8,536 9 493 4 326 
November ...... 3 190 102 125592 118 5,446 7 302 i) 83 
December ...... if 21 76 6,729 92 13,769 8 332 2 126 
ee eee ee 
Alberta Bxttish Canada Toronto Montreal 
Columbia 
Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. Number Liab. 
$'000 $'000 $'000 $'000 $'000 
1972 — January ....... LE 535 29 3,078 284 19,066 42 4,680 58 2,630 
February ...... 21 972 32 2,463 304 17,948 48 4,124 54 2,068 
WEVA Bae cidade 14 764 26 2,244 295 20,854 45 Qy27 Ti 47 1,556 
Apr... cists isiote 10 404 28 2,101 263 38,228 28 2,396 40 Zeus 
WES? prooDodouac 26 2,085 17 2,340 ZS 65,389 39 Betas yl 44 6,712 
BIN SEO OOOr 12 354 22 2.510 242 3ES6L5 34 25159 33 19,851 
dil Shadongoo0 13 390 17 75, 202 16,102 35 4,182 30 2,343 
AUCs Cal atstote siatels 13 495 23 2293 259 20,318 30 3,472 53 4,677 
September ..... 14 576 19 1,987 217 17,794 22 2,192 31 2,144 
OcBober, 6 cic <i 12 462 21 2,020 236 15,254 30 1,228 41 2,186 
November ...... 17 409 19 575 268 26,003 25 SHysteh| 46 5,609 
December ...... 13 586 14 2,094 203 18,621 26 7OLZ 33 S027 
1973 — January ....... 18 1,039 26 1,140 284 28,606 13 1,918 39 10,319 
February ...... 16 746 30 4,321 309 26,638 28 2,119 30 2,570 
MaECiunere stots ts oe 20 736 26 2,835 286 22 OL 20 2,236 22 3,262 
iMesh Agra gon 18 828 24 5,446 257 59,066 20 2,350 LS) 1,631 
MA Vietetatelcistekellsr ote 17 ile gests} 21 1,914 281 23,660 24 2,848 23 Zio 
HRA CY Bons C , 6 284 14 2,622 204 22,614 L7 928 20 1,310 
RUS Bao oe os 5 180 13 938 177 11,138 eA 988 16 2,346 
IAW CUSE wis ateleisiaxe 18 776 13 779 248 23,996 18 1,339 39 8,841 
September ..... 12 305 18 634 206 14,444 15 2,472 26 3,078 
October 1. ci-m.ts - - 21 1,055 241 22,810 26 2,749 31 7,234 
November ...... - - 12 632 247 19,245 21 1,997 SV 5,465 


December ...... 5 679 oe 421 195 22,076 lly 5,174 18 Pai MeAL 


6 line 


TABLE 4. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


1972 1973 
lst 2nd 3rd 4th lst 2nd 3rd 4th 
Total Total 
quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter 
Manufacturing 
Wnderss5, 000K. cii.t- free ae i = = = 1 1 1 1 - 3 
$75,000 to7S*25,000".... 15 11 10 U7, 43 ila 4 5 6 26 
255,000! ™ 50 COON es 12 11 11 8 42 15 7 9 21 52 
50,000 '' 100,000 ... 15 11 UL 20 by 10 10 9 9 38 
Over $100,000... ... 00 20 23 12 27 83 29 22 30 16 oii 
SETS LS taerastey ors danteaveNayekonaas ha 64 56 44 62 226 66 44 54 52 216 
Construction 
Widener 55000 te is.+ cle-eie ise a 2 1 it 5 i, 1 1 - 9 
Se, O00 tons 62551000) rere 49 53 39 Sy) 178 a7 54 37 oy 185 
25,000 " 505,000 tye. 44 36 35 83 148 43 33 47 31 154 
50,000 "' 100,000)" 5... 28 22 20 29 99 32 26 22 30 LTO 
Over ’S100,,000% Sacicicc => 30 31 31 34 126 39 Sy 18 34 128 
Walley “anieao costa d 152 144 126 134 556 178 151 15> ilsy2 586 
Trade 
Minders 5,000 a0.00 ors 2.6 10 2 4 9 25, 12 3 3 4 22 
Sy5000) £0 Sie25,,000; cm 192 162 132 130 616 55, 123 121 108 507 
25,000! * 50,000) 25 98 118 77 80 373 120 85 82 Ths 362 
50,000 " 1005000 =e 54 55 50 53 2u2 57 66 52 59 234 
Overs 100) O00) teiaw a1s-+10 34 28 33 26 ita) 50 38 33 41 162 
TOCAUS etm cites sie cis cles 388 365 296 298 1,347 394 315 291 287 1,287 
Service 
Wndem S55 OOO! tee eters wie telete 6 5 4 2 17 9 4 = 3 16 
Se 000kt0) 56250008. 6 rie ml 55 47 226 50 41 38 42 171 
25,000: 505000) .c.5 35 i. 19 24 105 25 27 19 24 95 
50,000 " 100,000 ... 20 19 17 25 81 15 17 12 19 63 
Overs 511005000) Vystar 4 8 10 10 10 38 12 10 6 19 47 
ROE AAS) (oryossisai0< miateveters! 142 112 105 108 467 Pee 99 75 107 892 
Total Canada 
mdex2,9'5'5 000) seine ie /e.c.o: ee 20 10 12 14 56 33 19 5 7 64 
S55000) Cos (255.000... 375 321 282 276 1,244 322 250 248 238 1,068 
25,000 " 505,000) 2c). 220 212 170 164 766 244 086 178 180 788 
50,000 " 1000007 4... 156 126 124 142 548 1S 144 a2 136 529 
Ovens OO O00 este rerciexcie.6 112 109 100 111 432 143 133 98 122 496 
EQUALS i -cherexsyel els oreo: « 883 778 678 707 3,046 879 742 641° 683 2,945 
Quebec 
Waders S55, O00) feretoiseieria1:.6 i bal 3 i 6 27 7 11 2 3 23. 
Se O00 nto! 25,000) oy... ate l 121 109 117 498 134 94 92 92 412 
25,000 " SOS O00) err. Tip 78 54 61 270 81 60 68 64 273 
50,000 " 100,000 ... 52 47 46 66 AM, 62 70 49 56 237 
Overy iol. 00%' O00) Stercrelensiers 33 42 36 bye) 166 71 60 61 66 247 
MOCAUS) fem slectee store as 324 291 252 305 hae 354 295° 262° 281 1,192 
Ontario 
Winder iS5,,000) sie... 016 ooo 8 6 4 6 24 7 i = 2 16 
Se ROO0M to vous 5 000) Grae 150 140 107 tate} 510 149 116 112 107 484 
255,000). 505 000) ei -. 90 82 The) 66 B07; 95 76 68 96 335 
50,000 " LOO; O00). 67 50 43 54 214 50 51 45 57 203 
Over SLOOMOOO0N sci nc 41 39 49 37 166 52 45 36 49 182 


TOtals! “sicisiels Soc Ota . 356 317 282 276 Zon 359% 295 261° Sut 1,220 


HS 


TABLE 5. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups(1) 


Atlanti Prairie British potash ee 

antic ; ; 

Canada Beainces Quebec Ontario PreGinens Ane ae is Trade Service 

thousands of dollars 

1972 — January ..... 67.1 67.6 43.0 86.6 46.0 106.1 90.1 ies) 45.2 58.3 
February .... 59.0 Syoiqist 40.8 74.2 Sis I Hiic® V4.9 1aLOy) 390) Dee 
WEbEely Siac caic Uo 7/ 260.7 60.6 68.9 78.0 86.3 QU Bie 103.0 46.6 32.7 
PNoatl eA oe ; 145.4 45.0 635.3 54.4 i Sicid, 75.0 SES) 2 42.3 yaw) 
NEM “ron oo omod DES 1s 46.3 95.9) 58.6 A Py a 137/26 Pop QE PRP 98.0 48.8 7) ilepse? 
JUME fevers cies ass 130.6 48.2 269.2 44.3 40.5 107.9 162.6 87.6 48.2 49.7 
CULE Pax shaterciel she 79.7 55.0 103.2 85.1 32.4 44.5 247.2 83.0 59.5 S15 
INAS Baca .0 0 78.4 45.3 TES 80.5 43.9 111.0 10253 96.2 72.4 42.5 
September ... 82.0 351.0 84.2 76.0 36.9 104.6 147.9 123). Thieee) 46.9 
October ..... 64.6 63.0 80.1 42.9 37.4 96.2 194.8 54.0 55:53 51.6 
November .... 97.0 129.5 95.7 222 Bree 30.3 DO 194.7 Seay) 41.0 
December .... CSiy/ 52.0 64.3 130.6 41.8 149.6 132.0 12/520 104.5 50.8 

1973 — January ..... 100.7 18.0 gS 25. Ce 64.5 2155 43.8 1358 140.9 62.2 62.2 
February .... 86.2 14.0 106.0 60.4 Uae) 144.0 ifQine MUS ie 2 65.1 3.853) 
Marchi \.7a sis fete. 76.3 28.5 81.1 75.4 BaD 109.0 252.0 phe: Dilie 7; 54.7 
INS Sy ig otc-c-0 229.8 35, 822.0 Tied 74.9 78.8 226.9 2173 Ie) © 54.9 48.5 
IMA Va reilelelorey erniaye 84.2 NAA 91.4 62.3 U3 7ies 91.1 109.6 107.1 Tk tes 50.0 
Utes Gdomod ae 110.9 B92 G7 ew 58.2 DW 29 187.3 207-1 61.2 47.3 94.9 
SULLY ves eietioreteuere 62.9 64.6 798 Sa: Soya V2 84.1 79e9 59.8 A2eL 
August ...... OB eu: tag hes 148.5 62.4 47.0 S18) 58) 196.5 100.5 63.6 Asie 
September ... AO ent 60.3 Ti2a3 85.4 Bile). Bia 290.0 D263 ESR? 37.0 
Octobex zemiac 94.6 1955 119.8 84.5 63.0 TOS2 86.1 101.6 83.7 84.0 
November .... 77.9 63.3 ARs 46.2 32.1 D2iah 142.0 2510 60.6 62:59 
December .... TTS 2: 20.8 88.5 150.0 76.0 Soin 349.0 103.0 78.0 191.0 


(1) In cases where a small number of failures involves large amounts of estimated liabilities in default, the coverage shown 
above may not be representative of a large number of failures. 


TABLE 6. Wage-Earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


Wage-earner failures Proposals 
oe ne ee eee 
Canada fe. ae Quebec Ontario Frasmee ag ode Canada Quebec Ontario ee 
Provinces Provinces Columbia Provinces 
Sn es en 
1972 — January ..... 248 - 76 120 30 22 16 12 4 - 
February 299 3 O7 vey 24 24 28 18 1 - 
MESKS 1 ragoriae 300 6 73 164 24 33 30 22 7 1 
oh bi Ses ko 0. 240 1 72 110 28 29 16 10 3 3 
MEME og. didain  C¥ 308 a 97 154 34 22 19 13 5 1 
UNE: ciooogran 325 1 93 142 28 61 15 9 5 1 
AREA, Booocnn A 271 1 70 141 26 33 21 iS) 4 72, 
BUSUSE sce <na\e 316 — 117 141 20 38 20 i) 8 - 
September ... 313 - Cel 163 25 34 23 11 6 6 
OGEOber .7...<.6 333 - 103 155 23 Sit 15 12 3 - 
November .... 358 - 84 199 25 50 29 20 7 2 
December .... 266 1 82 109 2] 48 13 9 3 1 
1973 — January ..... 471 2 17, 212 56 24 25 19 5 ul 
February .... 514 1 134 an 71 hl 25 15 9 1 
Max Chie.) eratere)« 636 2 128 296 119 91 2yal 17 7 7 
BD idl syereretois 487 8 101 222 81 75 Si 24 5 2 
MEK cio ap cine 560 3 141 234 112 70 24 16 8 - 
ANTINES etic Goo 486 11 127 182 ES 53 22 12 9 1 
IASIEY ots ole iste 452 20 82 220 82 48 28 2 5 2 
AUGUST oie ccee 511 7, 103 229 101 61 16 ty 2 3 
September ... 378 7 99 178 46 48 20 15 5 - 
October s....:.:. 503 16 120 265 34 68 14 10 1 3 
November .... 507 16 134 258 40 59 18 15 ip Z 
December .... 370 1 119 181 21 48 9 8 - 1 
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COMMERCIAL FAILURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


First Quarter 1974 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 767 during the first 
quarter of 1974 in comparison with the total of 889° 
for the same quarter of 1973. The estimated total of 
the liabilities of bankrupt firms was $63,122,415, lower 
than the total of $78,050, 868° recorded in the same 
quarter of 1973. 


Failures and Liabilities by Industries; 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 352 compared with 401° 
for the same quarter of 1973. Liabilities in this in- 
dustry decreased from $24,677,839" to $20,885,522. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 64 compared with 67. for the same period of 1973 and 
the liabilities decreased from $12,191,986" to 
$11,132,560. The number of insolvencies in the cons- 
truction industry decreased from 180° to 125 and the 
liabilities decreased from $19,230,075 to $15,698,774. 
In the service industry the number of failures decreased 
from 110° to 101 and the liabilities increased from 
$5463, 113% to $6,665,145. 


Failures and Liabilities by Economic Regions: 


There were 338 business failures in Quebec during 
the first quarter of 1974 compared with 354 for the 
same period of 1973. Estimated liabilities decreased 
from $40,441,599 to $33,130,100. In Ontario the number 
of bankruptcies decreased from 355" to 307 and_the es- 
timated liabilities decreased from $22,722,323 to 
$22,374,054 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures decreased from 
89" to 68 and liabilities decreased from $552335948"> to 
$3,504,330. The number of insolvencies in British 
Columbia decreased from 84" to 47 and the liabilities 
decreased from $9,489,216 to $2,891,557. 


Failures by Size of Liabilities: 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. There was a decrease in 
each size grouping. 


Coverage: 


The statistics of failures in this report are 
limited to those bankruptcies filed under Federal 
legislation (the Bankruptcy end Winding-up Acts) and 
does not include failures, sales or seizures carried 
out under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of 
liabilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankrupcy data but when 
such proposals are rejected by the creditors the 
proceedings may then come under the Bankruptcy Act. 

In Table 8 the number of proposals is shown to give a 
general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


FAILLITES COMMERCIALES 


AUX TERMES DES LOIS SUR LA FAILLITE ET SUR LES LIQUIDATIONS 


Premier trimestre 1974 


D'apres les chiffres préliminaires, le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 767 au premier trimestre de 1974, 
comparativement A 889* au trimestre correspondant de 1973. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 
de $63,122,415, comparativement & un total de $78, 050, 868° 
pour le trimestre correspondant de 1973. 


Faillites et passif par activité économique: 


C'est dans le secteur du commerce que 1'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 352 en tout, comparative- 
ment A 401" au troisiéme trimestre de 1973. Le passif dans ce 
secteur est passé de $24,677,839" a $20,885,522. “Dans de isec— 
teur de la fabrication, il y a eu 64 faillites, contre 67° pour 
la période correspondante de 1973, et le passif est tombé de 
$12,191,986" & $11,132,560. Dans l'industrie du batiment et 
des travaux publics, le nombre de faillites est tombé de 180° & 
125, et le passif est tombé de $19,230,075" A $15,698, 774. 

Dans le secteur des services, le nombre de faillites a baissé, 
passant de 110° a 101, le passif passant pour sa part de 
$5,463,113" A $6,665,145. 


Faillites et passif par région: 


On a enregistré 338 faillites d'entreprises au Québec au 
premier trimestre de 1974, contre 354 pour la période corres- 
pondante de 1973. La valeur estimative du passif est passée 
de $40,441,599" a $33,130,100. En Ontario, le nombre de fail- 
lites est tombé de 355° a 307 et la valeur estimative du passif, 
de $22,722,323" a 22,374,054, entre le premier trimestre de 
1973 et le premier trimestre de 1974. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a baissé de 89 4 68, et la 
valeur du passif, de $5,233,948" a $3,504,330. Le nombre de 
faillites en Colombie-Britannique est tombé de ghr a 47, et la 
valeur du passif est passée de $9,489,216 A $2,891,557. 


Faillites selon l'importance du passif: 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le 
passif se situait dans le groupe de taille $5,000 a $25,000. 
On a enregistré une baisse dans tous les groupes. 


Champ d!enquéte: 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce 
rapport ne concernent que les faillites enregistrées conformé- 
ment aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les 
liquidations) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou 
saisies effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés paraft au tableau 8 mais le mon- 
tant du passif n'y paraft pas. Les propositions de personnes 
insolvables ne font pas partie des données sur les faillites a 
moins qu'elles aient été rejétées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuver ou les ait annulées; dans 
ce cas, elles sont réputées étre des faillites commerciales 
aux termes de la Loi sur la faillite, et feront dés lors par- 
tie des données sur les faillites. Le nombre de propositions 
figure au tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Note: La somme des composantes déclarées peut ne pas 6tre éga- 
le au total en raison de 1' arrondissement. 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


First Quarter 1974 with Comparative Figures for 1973 


No. 


Fw 


Atlantic Provinces 


éb Ontario 
Provinces de eee 
1'Atlantique 
1974 OS | 1974 TOTS) 1974 
Primary industries ...... DOOOSAO LOGS 5 eielots oie svete : == 6 7 11 8 
Manufacturing industries 
Food and beverage industrieS ....-+--+++-++-++- SiG = a 1 3 = 
Textile industries ..... siavelblereioisiencioveleiaraietecenerere > ~ uf 4 3 = 
Clothing industries (including knitting mills) = 11 15 4 3 
Wood industries (including furniture) ......-.. _ => 6 4 5. BS 1 
Paper and allied industries (including - - 8 5 57 5 
printing and publishing). 
Primary and Fabricated metal industries .....- = = 14 2 2 3 
Machinery industrie€S ..++-+-+eeeeereeer errr creece — a ul = Z = 
Transportation equipment industries ......---- = = 3 2 i 1 
Electrical products industries ...--++-++-+-++++- = = 2 = 1 oS 
Non-metallic mineral products industries ..... = = oe al = = 
Chemical industries ........++ee- Gantate ere touatele wore = a = 2 = a 
Other manufacturing industrieS ...-++-+++-+++-- = = ns 6 = 3 
Total manufacturing industries ..... Bote oleae a. = = 350 42 24* 16 
Construction industries 
General COnNEraCtOrs) 2. - oss ee vise 100 0s ieicicie epee s = ty 36 29 Boe 23 
Special trade contractOrS -.+--++-eeereeeeeeeee 3 1 20 22 29° 23 
Total construction industries .........+.+-- 3 2 56 51 git 46 
Transportation, communication and other i = au 25 31 42 
utilities. 
Trade (wholesale and retail) 
Roodmenecner es Pun ee case cloeels AIO ATT esate sisal 1 1 Sie 29 13% 19 
General merchandise ..... Gouapacne FOdONOnAG So i oa 6 5 10 13 
Automotive products ...... ats) elekoreley) eiiekorsker sig tetetate'ta 1 = 41 28 24 27 
Apparel and shoes ....-.++++e0-- SOOO OSM ODO it = 1 32r 30 24 24 
Hard waisey nteieciersielers eialeletersnohersie Btetetateter pra iete (arses = = gr 2 5 4 
Household furniture and appliances ..... steterever © - 3 22 DP 235 17 
MANE paeanoaabane os SEeersiereh ere Sage and tei eistais opslotete sie - - 3 3 De 2 
Others tradesm.-().-h ike See deters Aspe SIL = - 33F 40 52e 36 
Total, twAdev miele ois okekela + tele -/letetabevernelete aietsrore 3 5 177 159 1536 142 
Finance, insurance and real estate .....+-++-+++> = = gr 5 12 5 
| 
| 
Services 
Education, health and welfare .........+--.+-- = = 1 4 2 6 
Recreational services .....+-+. Sisyeits ehatoveiete sieks eae = = 2 
BU simMessmS ery COSut) sicisisielelsleletelets alelere Vella cs Testes = = 4 
PErSONaAl Se TV COS! to cls ieisiare le efele orp leveke cle olnjsterernete|« ‘sn = 42 
Other SEEVTCOS) icici clei cleislele/a/olelelelp stelletels eres letsrerata c = 2 
Totial~GEUV LECCE ys arb le inlets opiates eters or etaNere elpaty. atecatelaty — = 51 


Total ...ce0-.s00- plea stete lata eterekelelvetaloleloaictetat= IPS 7 354 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Premier trimestre de 1974 et chiffres comparatifs pour 1973 


a al 
Prairie Provinces British Columbia Total 
Provinces des Colombie- Number Liabilities | 
Prairies Britannique = 
Nombre Passif 
ee L 4 Boe: 
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 
=i | $000 =] 
12 6 3 4 32 25; Wes TANT Ge 1,250.9 | Industries primaires _................. 
Industries manufacturiéres 
- = = = 4 1 424.7 116.2 Industrie des aliments et boissons 
1 1 = = 5 5 SOG T/ 1,810.0 IBAA ESE! | Gn ohoo odnacooeoanc 
= = - 1 15 18 1,393.6 Si ONT AS Industrie de l"habillement (y compris 
la bonneterie). 
= = 3 = kD 6 816.5 BLS 212 Industrie du bois (y compris 1'ameu- 
blement ). 

1 3 1 = She a) 1,106.7 693.4 Industrie du papier et activités 
connexes (y compris l'imprimerie et 
1'édition). 

- - - 1 3° 6 BOD 2,868.0 Premiére transformation des métaux et 
fabrication de produits en métal. 
— = nae a 3) = Oh oF! = Fabrication) de machines; ......-+<:sa% 
= = 1 = 5 S| Says! PY Fabrication de matériel de transport 
= = = = 3 = P4358 = Fabrication de produits électriques 
= = = = = 1 = SuGmS Fabrication de produits minéraux non 
métalliques. 
- = - = - 2 = 166.4 Industrie chimique ........ Shoocdoriad 
= - 1 = DE 9 SAS Hee. Autres industries manufacturiéres 
2 4 6 2 site 64 | 12,192.0°} 11,132.6 Total, industries manufacturiéres 
Batiment et travaux publics 
10 KS} 12 7 110° BS | Wop 542025). ii, QOD 3 Entrepreneurs) généraux selecse ces eee 
8 1 10 5 70 52 DAW ee 4,489.5 Entrepreneurs spécialisés ........... 
18 14 Pads 2: 180° 125 |19,230.1"| 15,698.8 Total, batiment et travaux publics 
13s 14 10° 6 76" 87 35.088." 4,708.7 | Transports, communications et autres 
services publics, 

a Commerce ros et détail 
12 5 ay" 1 61t 55 | 2,026.0°| 2,113.9 | Alimentation ..... BAe Ste eee 
is 2 1 - 19r 20 Onde SE 25384..8 Marchandises diverses .......... wees 

4 4 10 5 80 64 |] 3,468.0 2,107 0 Eroduntsede suvaatomopilom melee aise 

Za 1 3 2 61"| DS |] ROWS OA Ala) Habrilement eruchauscunes seein 

5 4 i 2 19 1D 762.0" 561.3 Quineatllerte ), > smc). eiatsrelieis agetereeielyeree 

z 5 2 5 49r 82 |) Sp 1O554|| 3,920.57 Ameublement et appareils ménagers 

1 - - ~ 66 5 ORE. BE 304.4 Meditcamenit's tay susie racer reece trace 

7 6 14° 4 106r 8611/1 8,66250 7535605 INCE TKoMINSCIAIW Hon squswssea0es oacnc 

34 27 34* 19 401" 352 | 24,677.8"| 20.885.5 WOE. GeRNASS acconacuocoodaosone 
1 1 2 Z. Dsys ESR iG 32n2= 2,780.8 | Finances, assurances et affaires immo- 
biliéres. 
Services 
2 = 1 - 6 10 2226 532.4 Enseignement, services médicaux et 
* sociaux. 
8 5 L218 282.6 LOSI Su lererstele te ctatersteretaterate CODD OO SGO.0 
9 eal 1,347.4 e7BUS SS) Se EVs Ces eCOMMEL Cilla Ut reser pret tory Be 
81 61 Saou Sa5) 3,824.1 DELVICGsmDeTSONNel Sumerian eee nee 
sist? 14 195.9% S045 | eAUcresmsenyiicess erent ac sereereen 
110° HOW || SESS) Baas Ail Woes, BAACES couscnoc ofola coca is) stare 3 
889" 767 | 78,050.9"| 63,122.4 POt a Theta crvoln naeinaete seer sere ee ie 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 
Industries manufacturiéres 
Total Primary Wood Primary and Transpor- 
industries industries industries fabricated tation 
- including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 
des primaires oa = - 
industries Industries Premiére Fabrication Fabrication 
Total du bois, transfor- de machines de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No i 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1 97S — Jie. exe alotsielensisiene 28,606 469 Sy ibys 269° 236° 88 742 
2 Bs eis ttle 27,628" 510 2,927 146 26 569 = 
3 MIN reve svete sistelevacols Pay 738 6,048 401° - - (Ay Sil 
4 A. akeray et takees 59, 066 Eye! 2,608 ibe lish - - - 
5 M. Br asiasieiete-e 23, 660 1,569 1, 754 345 = a = 
6 Dijon ckekeneia epatanensrer 22,614 206 Sip SHES) Le 1,008 58 = 
7 SIH cuna.0 cae A SiS 22 Laz = - = - 
8 | NER RET Ten Glo 235,596 Syl fe By) 529 499 - - 
9 Sg. Sovacopancaa 14,444 373 4,929 1s 638)5) - 484 - 
10 Onpeteisststetole ees 22,810 260 1,637 39 17 - - 
itil Nc aeteterarlerels 6 19,245 899 2,556 450 = - 72 
12 De Av os pickets 22,076 442 5,236 10 - - 984 
13 Cie SAR BAS oe SVeratonelay 20,061 628 3h EN) - IBS - 145 
14 Dhl Soma o Cc HAN sye)a) 368 4,900 107 Phe HEX) - 153 
15 MES Gave teieuets oie A 21,466 25> 27S) 208 30 a = 
16 ee pata cnn poop 
iby MEM cuels ere) eiaraveretels 
18 ue Sieteishoke arene 
19 dA oot p OEM aie 
20 Ase ereelaevess serare 
21 SA aa.cion bake : 
D2. Olsiiievatetatey ave) ccetars 7 
2 Nig oietods neds 6 
24 De pags andoo A 
25 |1973 — Three months — 78,051" rT 12,192* 816 262° 658 5,054 
Trois mois. 
26 1974 — Three months — 63,122 Te asiil W133 5 2,868 - 297 


Trois mois. 


Soe 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 
Pp p q 


Trade industries 


= 


Service 
industries 
Services 
No 
2,424 1 
PAS a 
1,586 3 
1,990 4 
2,048 5 
3,226 6 
885 ip 
1,120 8 
1,036 9 
3,272 0) 20 
25 1055) dal 
(TTS. | 
25 122 AS 
1,470 | 14 
tte) \\ iOS) 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
5,463"| 25 
6,665 | 26 


Commerce 
Transportation 
communication 
Construction and utilities > 
industry industries Finance 
= =a Household industries 
Batiment et Transports, furniture a 
| travaux communications Apparel and Finances 
publics Sreceuiees Food and shoes appliances 
: Total — = =, 
publics ; i ‘ 
Alimentation Habillement Ameub lement 
et chaussures @ie 
appareils 
ménagers 
thousands of dollars — milliers de dollars 
8,273 520° 944 1,885" 73045 
| 9, 688" Tle 702" Deiiigs 3,530 
; 6,717 789 2,428 788 849 
5,986 1,764 1,380 689 36,064 
8,536 1,018 WS 678 ihe SY 
4,065 349 301 923 6,676 
4,905 441 361 410 105 
6,992 492 717 581 3,345 
5,660 496 927 1,012 93 
8,365 806 1,570 1,441 DET 
| 6, 486 897 715 441 720 
6,238 224 258 308 239 
6, 204 907 1,074 1,644 750 
6,128 872 551 865 949 
8,553 335 503 1,421 1,082 
{ 
24,678" 2,026" 4,074" 3,790" 11, 682" 
20, 886 PD ihiWes 2,128 3,930 Dey iki 
ibook el ent 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


1973 — Three months — 
Trois mois. 


1974 — Three months — 
Trois mois. 


Total Wood Primary and 
industries industries industries fabricated Transportation 
- including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 
des oe as ae = 
industries Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
Total du bois, trans for- de machines de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 

iy eno sonsanbpoon 286° 9 24" 4 ms 2 2 
Fy tiles esvareustereee S074 ll 19° 2 2 1 - 
iy eG erkeicid oto co 286 12 24 6 = _ 3 
IN SA OREO 257 15 12 2 - - - 
Mis) petstntcieter\eiis ns 281 LY, 16 4 _ - - 
Dine asia erences 204 7 16 3 1 1 - 
Signe susie eotetetete aor di Z. 14 = - - - 
Ne Peete iO Gig oO 248 6 28 5: 3 - - 
Shs oon won wdod 206 2 17 5 - 2 - 
Oh Aapmecdopoo 241 8 19 1 1 - - 
Mb opdae ctano one 247 9 18 5 - - 2 
Da matoloverecesohelstetieke 195 9 15. 1 - - 2 
yf As ddinuchaocnan 238 7 21 = 3 - 1 
ie aaa 3 OOO OORTS 265 9 20 3 2 - 2 
WIA cote wit onind © 264 9 23 3 1 - - 


TABLEAU 3. 


Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


= 


Commerce 
Transportation 
communication 
Construction and utilities . 
industry industries ps BOIS 
oe fa Household industries industries 
Batiment et Transports, DES = 5 
eae. Ea OS Rit sits Apparel and Finances Services 
. : Food and shoes appliances 
publics et services 
publics pe is = = 
Alimentation Habillement Ameub lement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
4ar 27 133 15? 21 18° gr 40* 
gor 20 138r 24r 10F 15r 8 41r 
56 29) 130 Z2 30 16 6 29 
52 23 109 18 24 12 5 41 
62 20 120 17 28 12 5 41 
37 20 86 8 12 20 4 34 
39 17 82 12 10 6 2 Zi 
61 15 110 16 17 Tae ie 26 
35 16 99 17 20 20 2 28 
47 24 100 Ug) 21 15 4 39 
43 23 107 19 14 9 4 43 
42 19 80 8 if iy 5 Ze 
38 24 116 20 18 23 4 28 
35 33 128 21 23 14 3 37 
52 30 108 14 uy 15 6 36 
180° 76 401" 61° 617 49° 23 110° 
125 87 352 55 58 52 13 101 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 
- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1l'Atlantique 
thousands of dollars — milliers de dollars 

1S yeR—mi een oo aon oocns ond doouatmO HO Goon sO.dDod 6,196 865 

2 | EARNED Oihcng ACen AO. ORDO co oct oe aE LS: 

3 5) Cee A Re wenn Cer Gan A DEE o doo moe eG 150 

4 IXe Ne NEOs OOD 1,615 

5 Moe ote ie steve, ave. conete eave: eel oreusagateiees btpunuatoxct eV set tis ce 1,563 

6 Fier ic kenscplevavete, cistess vena ypaatare Ts Cl nishelotetchsr npets! 6keleiohan =. 684 
7 Mey Seen | Se ee as 352 | 
8 Ale Papegersuctoteboveinaueea (ele these pinks mptensyereare eo 246 | 
9 ee APOE tein G tae ryan sO Oe 214 | 
10 CHM ID ae otoecda Uitic 5 oo Sad Sorted aor 493 | 
11 Nid © crassa toned re Ave eiidawol as otateuen ara tireva fe Wonapetelione emer ezen se, 302 ; 
12 Dee AIA SrtAICA Cnc. Uc OCHO CIQUIE Cin aor one Sco cre 332 
TSU STOW mia a ceneieieicte sieve ehotete sustatper el sfepecenetnepetatohenorastene tsa 430 

14 Sk ee EE tas RicarIPR LOND COCA. Cn OS ONG O DOO 299 

15 Mia vote batlaectbeta eustedeco eversuoaayarro snstetens lateral eter euensiet> 959 

16 Re, Selb ye. Adu s revsucra nd eves ene niece laos atel ou stayebeceteneesKe 

17 Me side, cae cies wie leve eveel stoiens.c etre ete att te lepecenesoiase 

18 SJ, Vaynieta arate) oy acevo anieile iota tclpet s eae. yi ohel aueeozay Woke teneuesersi =p 

19 5 Pe 8 CS aoe Onan Gn moc mr cna 6 adion muo 

20 | RA ee eo iG onto GIB oA CODE Oe 

21 han Cin Ee COI CIS acon Boiaonredo Oconto 

22 OE Gn AD LS ono Gu DDO Om ho eat cae ofncKabe | 
23 INOS Si ewccate, toons caravans tetebaen olan easte stone, va fetentbens tore 

24 Dr 2 sels oe. ble Suara acenshe antoieustapave De ois MEME eaeecltan's 

25 | 1973 — Three months — Trois mois 40,404 22,949 73, NGS) 

1974 — Three months — Trois mois 335 830; 22,374 1,688 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 
~ Ontario Manitoba 
Provinces de 
1'Atlantique 


2 10 

1 9 

4 5 

1 9 

6 4 

5 10 

3 10 

3 3 

1 4 

3 9 

3 7 

1 8 

5 6 

1 5 

i 5 

25 | 1973 — Three months — Trois mois if 24 
26 | 1974 — Three months — Trois mois 7 16 
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TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


British 
Columbia 
- Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique No 
thousands of dollars — milliers de dollars 


Saskatchewan 


WDD 1,186 Tl eiisyas 28,606 1,918 LORS 1 

73 746 5,500") Di} SS 2,119 2,570 2 

203 736 2,835 21,817 2,236 Bao 3 

396 828 5,446 59,066 2,350 1,631 4 

276 iis TOU: 23,660 2,848 2,178 5 

132 284 25022 22,614 928 1,310 6 

100 180 938 11,138 988 2,346 It 

57 776 YE) 23,596 IN Shs) 8,841 8 

79 305 634 14,444 2,472 3,078 9 

326 = 1,055 22,810 2,749 Soave | ANG) 

83 = 632 195245 IG OOy D5 Ould 

126 679 421 22,076 Says Ze Loa £2 

MS} 75if 636 20,061 1,845 SSSA ES} 

oF) 797 1520 21595 1,109 5,444 | 14 

24 128 7/55) 21,466 2,108 45.0730) 5 

16 

17 

18 

19 

20 

Dil 

22 

23 

24 

398° 2, 668" 9,489" 78,051% 6,273 16,151 | 25 

134 1,682 2,892 63,122 5,062 12,644 | 26 

TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 
British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 

Colombie- 

Britannique No 

Be 21° aes 286 13 39} 1 

1 16 Sisk Syilyes 28 30 2 

4 20 26 286 20 22 3 

9 18 24 Doi 20 19 4 

5 17 21 281 24 23 5 

3 6 14 204 7 20 6 

4 5 13 7) 17 16 7 

2 18 13 248 18 39 8 

3 12 18 206 15 26 9 

4 - 21 241 26 31} 10 

5 — 12 247 21 oye 

2 5) 11 195 17 18 | 12 

i ily 13 238 21 26) 13 

4 17 18 265 19 27 | 14 

1 12 16 264 18 295) U5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

8 | 84" 889° 61 91 | 25 


6 46 47 767 58 82 | 26 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille du passif 


1973 


3rd 4th 2nd 3rd 
quarter |quarter quarter |quarter |quarter |quarter 
a, pes = 7 = a = 
2e 36 He otal jer De ae Total 
tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- 
Imestre mestre |mestre jmestre |mestre 
Manufacturing — Industries manufacturiéres: 
Under $5,000 — Moins ..... Drafate staleloteteisiectetaye 1 
Dee OOS: 25,000! veyeiite cuore reiecs ancl onersts (enensvatcyerorete S) 
ZS A OOO ISOC! ohaacoonson nace cokGuDO LS 
OCC OS HUGO SWN GosacvsbcGo0cadnn woo abu 14 
Oners STOO FOO ORs PEWS Merete terete ieterera cls aeiersisieters 25 
AMO EEE oo iene hems OLAS OOO TO OW Ce DUC IROL C 64 
Construction — Batiment et travaux publics: 
Under $5,000 — Moins ........... Ne Ane ates 7 1 1 = 2) = 
Si O00 =S25 OO OMe erarctereren ne certs eVelctoxsterskels shoes 58° 54 37 SY) 185 40 
ZS) O00=sam dO NOOO Grete neter ake rear auctacsta.e(ole tote cues cole 44t 33 47 ou 154 30 
30 OOO =a LOONOOO Mer sreteraicte atelaetwrcuereetonsistsyeravate re 32 26 22 30 110 23 
OvieriS LOO SO00R MPM ier. rie tele ereisteleliaie stererate erate 39 37 18 34 128 32 
MORAL smsts att ssaierscertriele wate sealer acs eee sense 180° 151 125° 132 586 125 
Trade — Commerce: 
Under ws 5s OOOi—VMOdn Se ra etcenclietaneicieleleteisyete ovorentts 12. 53 3} 4 22 2, 
Ss SNOOOEG S25 000 prensinaverscopmtctstarecs oitetensdl sve evens (rsce 157") 123 121 108 507 Sal 
Z5LOOO =, SO NOO Oia: cyecsiorttetess ore erele e's Ors 120% 85 82 75 362 102 
5,97:000 11.00.00 Onrareres-atctele-oroneracancteinerorstenaaters . 60 66 BZ 59 234 52 
Overs S100; 000 5—"Pilus® oc csrecls em crs cise mielsiele 50 38 3 41 162 45 
Lota leeretretere es ate eter atalerebstorsteraraici vers atelen erskeateys 4017) 315 291 287 1,287 352 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins ...... sont oonte comorne 9 4 - 5 16 4 
Se OOO HKSA2 SOOO, srareie to mi svrclstn aici isis saree laters 50 41 38 42 171 44 
25 OOO OO MOOO! ey ater rccsrevare aon tere acvenekels wieleee 25 27 19 24 95 25 
SONOOO'= nl OO OOO per atest -rntcla cierto 14* 17 12 19 63 16 
Cire Silo ihics Co sgencs ca rpadasnne 0 12 10 6 19 47 12 
otiailws.t cart sect Mice enh Poe 1107 99 75 107 392 101 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Wander? $5:,\000' —" Moilinis fae’ cietsictereve's <tersie ere oie 33 19 5 it 64 7 
$5), 000=Si255 000) a. naa exstern c's ereeloseteunrereies ened Boia 250 248 238 1,068 294 
25, 000= 9505 000% oc severcts « vliste a ate! suvte ae ls hoe 247% 086 178 180 788 202 
5) OOD = ML OONOOO Mais sra:atercistelel hers euclineiecs oiciene rete 139" 144 112 136 529 135 
Over STOO 000 Ser list race astern ol eleelleverten 143 133 98 122 496 129 
TOE ALS srarsiepa avoka reise te teakayerte i eiatetepratom ove rei c ee 8897 742 6415 683 | 2,945 767 
Québec: 
Under $5,000 — Moins ....... a ofa A iekevietaiece ne ete i 1 2 3 23 2 
SBORON0=S.9 25) O00 as erteterslentiereet ciottics.scheiele 134 94 92 92 412 124 
25 OOO = TSO OOO! erage tetmrsrerecavets ereleiareveraveteroi terete 81 60 68 64 ZB: 82 
SOR OOO = eUOO SOOO Me erste stetcvere-oaicrelaielere sexes eieters 62 70 49 56 237 59) 
Overss 100, 000f—sPlustere ce wae ae nmer 70*| 60 61 66 247 TAL 
ROA IED i capsvararenetosereiste ateyeieyarsistereloterevoter shales BAGO 354 295% Zoe 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins ..... a asd idhaksla Ola vovorateeter€ 8X 7 
Se OOO= S25: O00 atm erieerie Evelerscavant eee Se 150" 116 112 
Aa NOVE ONO Abe aocamondaneartectcan «an 94* 76 
SO SOOO =wLOOSOOOW: coe nye tis sen ce eee ee ile 51 
CFI? SUD OO0) = WB — neanocanonconesaccan 50° 45 
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TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7, Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupes d'activité économique 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 
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COMMERCIAL FAILURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


Second Quarter 1974 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 705 during the second 
quarter of 1974 in comparison with the total of 742 for 
the same quarter of 1973, The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $62,586,334, lower 
than the total of $105,339,754 recorded in the same 
quarter of 1973. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 306 compared with 315 
for the same quarter of 1973. Liabilities in this in- 
dustry increased from $18,587,016 to $19,720,327. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 31 compared with 44 for the same period of 1973 and 
the liabilities decreased from $7,674,530 to 
$7,225,590. The number of insolvencies in the cons- 
truction industry increased from 151 to 160 and the 
liabilities increased from $15,361,833 to $16,772,043. 
In the service industry the number of failures decreased 
from 116 to 82 and the liabilities decreased from 
$7,266,158 to $6,473,724. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 280 business failures in Quebec during 
the first quarter of 1974 compared with 295 for the 
same period of 1973, Estimated liabilities decreased 
from $31,861,653 to $28,329,789. In Ontario the number 
of bankruptcies decreased from 295 to 278 and the es- 
timated liabilities increased from $19,175,829 to 
$20,404,224 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures decreased from 
81 to 70 and liabilities decreased from $7,512,003 to 
$4,209,272. The number of insolvencies in British 
Columbia decreased from 59 to 57 and the liabilities 
decreased from $9,982,041 to $8,533,174. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. There was a decrease in 
each size grouping. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are 
limited to those bankruptcies filed under Federal 
legislation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and 
does not include failures, sales or seizures carried 
out under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of Wage-earners is shown but the amount of 
liabilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but when 
such proposals are rejected by the creditors the pro- 
ceedings may then come under the Bankruptcy Act. 

In Table 8 the number of proposals is shown to give a 
general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


FAILLITES COMMERCIALES 


AUX TERMES DES LOIS SUR LA FAILLITE ET SUR LES LIQUIDATIONS 


Deuxiéme trimestre 1974 


D'aprés les chiffres préliminaires, le nombre total de 
faillites déclarés aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 705 au deuxiéme trimestre de 1974, 
comparativement a 742 au trimestre correspondant de 1973. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 
de $62,586,334, comparativement A un total de $105, 339,754 
pour le trimestre correspondant de 1973. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 306 en tout, comparative- 
ment 4 315 au troisiéme trimestre de 1973. Le passif dans ce 
secteur est passé de $18,587,016 a $19,720,327. Dans le sec- 
teur de la fabrication, il y a eu 31 faillites, contre 44 pour 
la période correspondante de 1973, et le passif est tombé de 
$7,674,530 a $7,225,590. Dans l'industrie du batiment et des 
travaux publics, le nombre de faillites a augmenté de 151 a4 
160 et le passif a augmenté de $15,361,833 a $16,772,043. 

Dans le secteur des services, le nombre de faillites a baissé, 
passant de 116 a 82, le passif passant pour sa part de 
$7,266,158 a $6,473,724. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 280 faillites d'entreprises au Québec au 
premier trimestre de 1974, contre 295 pour la période corres- 
pondante de 1973, La valeur estimative du passif est passée 
de $31,861,653 a $28,329,789. En Ontario, le nombre de fail- 
lites est tombé de 295 a 278 et la valeur estimative du passif 
est passé, de $19,175,829 a $20,404,224, entre le deuxiéme tri- 
mestre de 1973 et le deuxiéme trimestre de 1974. Dans les pro- 
vinces des Prairies, le nombre de faillites a baissé de 81 a 70, 
et la valeur du passif, de $7,512,003 a $4,209,272. Le nombre 
de faillites en Colombie-Britannique est tombé de 59 a 57, et 


la valeur du passif est passée de $9,982,041 a $8,533,174. 


Faillites selon l'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le 
passif se situait dans le groupe de taille $5,000 a $25,000. 
On a enregistré une baisse dans tous les groupes. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce 
rapport ne concernent que les faillites enregistrées conformé- 
ment aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les 
liquidations) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou 
saisies effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés parait au tableau 8 mais le mon- 
tant du passif n'y parait pas. Les propositions de personnes 
insolvables ne font pas partie des données sur les faillites a 
moins qu'elles aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuver ou les ait annulées; dans 
ce cas, elles sont réputées étre des faillites commerciales 
aux termes de la Loi sur la faillite, et feront dés lors par- 
tie des données sur les faillites., Le nombre de propositions 
figure au tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance, 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas étre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1974 with Comparative Figures for 1973 


Atlantic Provinces 


Provinces de 
1'Atlantique 


Primary MCUStrles: s/n \stotsielc) ss elsinvelsiaials CO ROCIO II 


Manufacturing industries: 
Food and beverage industries ..........66. sleet 


Wood industries (including furniture) ........ 


Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 


Primary and Fabricated metal industries ...... 
Machinery Wndusitrite's' /.ttiss stoic eal sPeloiste sic se acer © ate 
Transportation equipment industries .......... 
Blectricall “products *industries  2.). cretsye ss <1c-ere.e 


Non-metallic mineral products industries ..... 


Chemicaleindustries 6.50% cies. dee eee cutee A 
Other manufacturing! industrdies! (. > .ce.eeo. ees . 


Total manufacturing industries ........ aetete 


Construction industries: 
General contractors ...... Vialetaioth ce eee esas 


Transportation, communication and other 
utilities. 


Trade (wholesale and retail): 
ROOM a sat eect oe ICA CAOAC) : 
Generalvmerchandiee’ Sh. boii ee eee cee 
Automotivet products Vaas «ete. <8 ene s oe 
Appanc and’ ‘SHOES outersvarsieselererbiete aK 
HaAGGWaGE Wc :eacislefelsiere SOA pewicar wc oe A 
Household furniture and appliances ..... & 
DEW Ge are eretaras ene ccecvrerccs mays eilul ats ofal sleeves «010/016 
Other*trades’?.22sc5 5302000. ol etee ate anced 


Total trade. 265). Bate seeee.. 


Finance, insurance and real estate 


Services: 
Education, health and welfare 


Recreational services 
Business services . 
Personal services 
Other services  oi.ccee cae. 


Total services ... 


Ontario 


1974 


278 
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TABLEAU 1, Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Deuxiéme trimestre de 1974 et chiffres comparatifs pour 1973 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Total Primary Wood Primary and 
industries industries industries fabricated 
= = including metals Machinery 
Ensemble Industries furniture industries industries 
des primaires = i = 
industries Industries Premiére Fabrication 
Total du bois, trans for- de machines 
y compris mation des 
1' ameuble- métaux et 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1 A RS 6 A as ren Nn eee 28, 606 
2 a tia 27, 628" 
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4 AV. Pie crate ecene axetguers 59,066 
5 Mie EA siancistar oat tel raed 23, 660 
6 Me recicctsteteterst terse 22,614 
7 Je Sia wshayeuacattstorens 17,138 
8 Bist iisihcrsaiscelsts lores Zao 
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23} 1973 — Six months — 183,391 
Six mois. 
26 125,708 


1974 — Six months — 
Six mois. 
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equipment 
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TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 
Commerce 
Transportation 
communication 
Construction and utilities manent Serve 
. 2 5 n e ce 
ind r industries ‘ f "i . 
ny ae y p 32. Household industries industries 
Batiment et Transports ae ae ¥ a 
sai Poa Apparel and Finances Services 
i Food and shoes appliances 
publics et services 4 3. od) 
bli Fi é : 
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et chaussures et 
appareils 
ménagers 
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8,966" 555 9, 688" 717% 7024 1,.1175 2 
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6, 234 813 5,986 1, 764 1,380 689 4 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 
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TABLEAU 3, Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Transportation 


communication 
Construction and utillities Finance Service 
peduetry industries Household industries industries 
Batiment et Transports, SS nEEUES Finances Services 
travaux communications pppanel od 
A ‘ Food and shoes appliances 
publics et services eS Sy o“* 
Pablice Alimentation Habillement Ameub lement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 

44r 27 133 (1594 21 184 oy 404 1 
gor 20 138% 24r 107] 154] 8 414 2 
56 29 130 22 30 16 6 29 3} 
52 23 109 18 24 12 5 41) 4 
62 20 120 17 28 12 5 41 5 
37 20 86 8 12 20 4 34 6 
59 17 82 AZ 10 6 2 on 7 
61 5 110 16 17) 11 7 26 8 
35 16 99 17 20 20 he, 28 9 
47 24 100 19. 21 1053 4 39/90 
43 23 107 19 14 9 4 43 | 11 
42 19 80 8 7 7 5 25512 
38 24 116 20 18 23 4 Zorn 
85 33 128 21 23 14 3 37 | 14 
52 30 108 14 17 15 6 36) 15 
48 26 110 23 12 15 3 22] 16 
74 40 102 U7, 18 24 5) 26 | 17 
38 25 94 12 val 24 7 34 | 18 
19 
20 
PLA 
22 
D3 
24 
330: 139 716 104 125 93 37 226 |. 25 
285 i 178 658 107 109 EES 28 183 | 26 


= ys 


TABLE 4, Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 
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TABLEAU 4. Valeur 


estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 
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TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, 
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COMMERCIAL FAILURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 
ee AOL, 


Third Quarter 1974 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 670 during the third 
quarter of 1974 in comparison with the total of 631 for 
the same quarter of 1973. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $64,695,587, higher 
than the total of $49,178,374 recorded in the same quar- 
ter of 1973. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 289 compared with 291 
for the same quarter of 1973. Liabilities in this in- 
dustry increased from $17,557,138 to $19,239,380. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 34 compared with 54 for the same period of 1973 and 
the liabilities decreased from $10,625,628 to 
$7,996,827. The number of insolvencies in the cons- 
truction industry increased from 135 to 147 and the 
liabilities increased from $11,078,491 to $19,702,494. 
In the service industry the number of failures decreased 
from 75 to 73 and the liabilities increased from 
$3,041,260 to $5,646,641. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 268 business failures in Quebec during 
the third quarter of 1974 compared with 262 for the 
same period of 1973. Estimated liabilities decreased 
from $27,095,516 to $24,743,370. In Ontario the number 
of bankruptcies increased from 258 to 267 and the es- 
timated liabilities increased from $17,085,149 to 
$23,561,671 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 
60 to 63 and liabilities increased from $2,310,233 to 
$8,655,325. The number of insolvencies in British 
Columbia increased from 44 to 70 and the liabilities 
increased from $2,351,348 to $7,038,999. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. There was a decrease in 
each size grouping. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are 
limited to those bankruptcies filed under Federal 
legislation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and 
does not include failures, sales or seizures carried 
out under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of 
liabilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but when 
such proposals are rejected by the creditors the pro- 
ceedings may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to give a 
general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


FAILLITES COMMERCIALES 


AUX TERMES DES LOIS SUR LA FAILLITE ET SUR LES LIQUIDATIONS 


Troisiéme trimestre 1974 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 670 au troisiéme trimestre de 1974, 
comparativement 4 631 au trimestre correspondant de 1973. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 
de $64,695,587, comparativement A un total de $49,178,374 pour 
le trimestre correspondant de 1973. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 289 en tout, comparative- 
ment a 291 au troisiéme trimestre de 1973. Le passif dans ce 
secteur est passé de $17,557,138 A $19,239,380. Dans le sec- 
teur de la fabrication, il y a eu 34 faillites, contre 54 pour 
la période correspondante de 1973, et le passif est tombé de 
$10,625,628 & $7,996,827. Dans l'industrie du batiment et 
des travaux publics, le nombre de faillites a augmenté de 135 
4 147, et le passif a augmenté de $11,078,491 4 $19,702,494. 
Dans le secteur des services, le nombre de faillites a baissé, 
passant de 75 4 73, le passif passant pour sa part de 
$3,041,260 a $5,646,641. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 268 faillites d'entreprises au Québec au 
troisiéme trimestre de 1974, contre 262 pour la période corres- 
pondante de 1973. La valeur estimative du passif est passée 
de $27,095,516 4 $24,743,370. En Ontario, le nombre de fail- 
lites est passé de 258 4 267 et la valeur estimative du passif 
de $17,085,149 4 $23,561,671, entre le troisiéme trimestre de 
1973 et le trimestre correspondant de 1974. Dans les provinces 
des Prairies, le nombre de faillites est passé de 60 a 63, et 
la valeur du passif, de $2,310,233 4 $8,655,325. Le nombre de 
faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 44 A 70, et la 
valeur du passif est passée de $2,351,348 a $7,038,999, 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le 
passif se situait dans le groupe de taille $5,000 A $25,000. 
On a enregistré une baisse dans tous les groupes. 


Champ _d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce 
rapport ne concernent que les faillites enregistrées conformé- 
ment aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les 
liquidations) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou 
saisies effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés paraft au tableau 8 mais le mon- 
tant du passif n'y parait pas. Les propositions de personnes 
insolvables ne font pas partie des données sur les faillites a 
moins qu'elles aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuver ou les ait annulées; dans 
ce cas, elles sont réputées étre des faillites commerciales 
aux termes de la Loi sur la faillite, et feront dés lors par- 
tie des données sur les faillites. Le nombre de propositions 
figure au tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas tre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 


Primary industries .. 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1974 with Comparative Figures for 1973 


Manufacturing industries: 
Food and beverage industries ...... 


Textile Pntustries ens occ amsc3< 
Clothing industries (including knitting mills) 


Wood industries (including furniture) ........ 


Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 


Primary and Fabricated metal industries ...... 


Machinery industries .. 


tee eee . wee eee ee 


Transportation equipment industries ....... 
Electrical products industries ........ 
Non-metallic mineral products industries .. 


Total manufacturing industries . 


Construction industries: 
General. COnEEACEGTS, oa weisede mine 


Special trade contractors ..... 


Total construction industries 


Transportation, communication and other 


utilities. 


Trade (wholesale and retail): 


General merchandise 
Automotive products ....... 
Apparel and shoes .. 


Hardware ... 


Household furniture and appliances . 


RENE Sse Gus ols 
Other trades 


Total trade oc..s. 


Finance, insurance and real estate .... 


Services: 


Education, health and welfare 


Recreational services ....... 
Business services ... 
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Other services .... 
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Atlantic Provinces 


, Ontario 
Provinces de 


1'Atlantique 


262 
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TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Troisiéme trimestre de 1974 et chiffres comparatifs pour 1973 


Prairie Provinces British Columbia Total 
Provinces des Colombie- Number Liabilities 
Prairies Britannique ~ a 
Nombre Passif 
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 a 
N 
$'000 
| 3 4 a 4 17 aly, 2006.0 9387.6) | tudustriesaprimalres: |.) 20 tects salma een 1 
Industries manufacturiéres: 
ee 1 — =< 3 3 1335.3 428.2 Industrie des aliments et boissons .. Z 
ee = = - £ 1 177.4 21.9 dindustrie Cexti lens cme. hearse BAGO 3 
= ~— = = 15 Gi, 4,893 7 660.8 Industrie de l'habillement (y compris | 4 
la bonneterie). 
- 1 (s 2 10 5 1,864.1 30353 Industrie du bois (y compris 1'ameu- 5 
blement). 

3 = — = 11 6 603.4 698.8 Industrie du papier et activités 6 
connexes (y compris l'imprimerie et 
l'édition). 

- it 1 1 3 3 498.6 507.9 Premiére transformation des métaux et F 
fabrication de produits en métal. 
= 1 iL NS 1 3 49.0 LY PLE Fabrication de machines ..... Deeersin st 8 
= = pe = 5 = 484.2 = Fabrication de matériel de transport 9 
_ - - — —- 2 - TO62.5 Fabrication de produits électriques 10 
= = = = = = — — Fabrication de produits minéraux non 1l 
métalliques, 
= a wt = 1 1 117.8 71.8 LndusEETe. chimique vx. se ae are eee 12 
_ = = 2 7 4 681.9 UR OP Autres industries manufacturiéres ... |13 
= 4 4 6 54 34 | 10,625.6 7,996.8 Total, industries manufacturiéres 14 
Batiment et travaux publics: 
8 5 5 7 TS 87 7,895.2 14,480.8 Entrepreneurs généraux ............ epee ALS 
8 7 3 9 60 601. 3,183.3 ge Mesh. FoPrepreneursespecialdses 2,5.) o0eee ele 
16 12 8 16 135 147 | 11,078.5 195 702.5 Total, batiment et travaux publics 17 
9 19 i 13 48 92 2,426.5 5,176.7 |Transports, communications et autres 18 
services publics. 
Commerce (gros et détail);: 
2 3 1 4 45 42 1,429.9 2,181.5, Alimentation ..... BA OMIIOORTIOL GF AD At ae alle) 
; - Ze = - 11 15 1,710.0 716.5 Marchandises diverses\ sc... ssiclse.se ee R20 
8 5 4 2 65 62 2,837.0 2,918.2 Produbtes de Ttautomobite’ 5 .s.aslcieitee 21 
3 = = 2 47 50 2,005.0 Pe aS Habiitement e& chaussures 2... ..<.se5 22 
_ — = u 10 8 412.1 3bi<5 Quine atl Nerd CW. omer. stte t mers!s coke eieieietale 23 
1 4 4 2 37 44 2,003.2 3,276.9 Ameublement et appareils ménagers ... | 24 
= = = = 9 a 651.6 105.7 MECLCAMCNES): siesioyse tierce vies Ser cte eee 25 
i} 4 7 10 66 65 6,508.4 6,860.7 Autres commerces ...... SRO Sen eo = 26 
19 18 16 21 291 ZBI VL D0 ak 19,239.4 TOES ACONMET OO? wc cle yeas s fee Siero a hae 
= 3 = 2 1. 18 3,543.3 5,995.0 |Finances, assurances et affaires immo- 28 
biliéres, 
: Services: 
' = - - f Zz 9 54.0 53525 Enseignement, services médicaux et 29 
| sociaux, 
pd _ 1 af 4 5 232-6 91.2 OTS MESera s/he otal ol piers) sieisa aioe sisi eee OO 
1 1 Py — 10 7 557-8 1,188.1 PECLVICCS ICONMELCTAUX, co dgrs.d cates ache riee eNO 
5 2 He 4 41 43] 1,380.8 3,297.6 DEEV ICES (DCTSODNEG ES) oii. cn o/s: sieferets a |S 
2 - 1 2 816.0 534.4 Autres services ..... i 5 33 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


1973 — Nine months — 
Neuf mois. 


1974 — Nine months — 
Neuf mois. 


Total 
industries 


Ensemble 
des 
industries 


20,061 
ZL5599 
21,466 
17,705 
25,214 
19, 667 
17,033 
23,494 
24,168 


232,569 


190,403 


Primary 
industries 
Industries 
primaires 


628 
368 
25 
840 
391 
172 
387 
272 
280 


9,769 


3593 


Total 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Wood 
industries 
including 
furniture 


Industries 


du bois, 
y compris 
1' ameuble- 


ment 


Primary and 
fabricated 
metals 
industries 
Premiére 
trans for- 
mation des 
métaux et 
fabrication 
des 
produits en 
métal 


thousands of dollars — milliers de dollars 


3, 259 
4,900 
2,973 
1,605 
5,167 

454 
2,958 
2,465 
2,575 


30,492 


26,356 


107 
208 
109 
258 
184 

aT 
104 
a2, 


4,327 


1,169 


4,194 


Machinery 
industries 
Fabrication 
de machines 


fs Lio 


1,724 


Transpor- 
tation 

equipment 

industries 


Fabrication 
de matériel 
de 
transport 


984 


5,054 


1,721 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


6, 060 
8,966" 
4, 204 
6, 234 
6, 643 
2,485 
3,116 
6,132 
1,831 
4,776 
4,816 
4,328 


5), 352 
5,547 
4,800 
5,061 
6,784 
4,926 
3,519 
9,949 
6,235 


39,217 


D251 73 


Transportation 
communication 
and utilities 
industries 
Transports, 
communications 
et services 
publics 


859 
555 
1,675 
813 
1, 588 
2, 643 
929 
976 
522 
1,753 
1,063 
817 


1,145 
2, 234 
1,329 

769 
2,673 
D173 
1,630 
1,179 
2,368 


10,560 


18,500 


8, 273 
9, 688" 
6,717 
5,986 
8,536 
4,065 
4,905 
6,992 
5, 660 
8,365 
6,486 
6, 238 


6, 204 
6,128 
8,553 
8,217 
7,018 
4,485 
4,576 
7,381 
7,283 


60,822 


59,845 
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TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par 


Trade industries 


Commerce 


Household 


furniture 
Apparel and 
Food and shoes appliances 
Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 


Alimentation 


520° 
PEWS 
789 
1, 764 
1,018 
349 
441 
492 
496 
806 
897 
224 


907 
872 
335 
798 
926 
648 
358 
510 
1,312 


6,586 


6,666 


thousands of dollars — milliers de dollars 


944 
702 
2,428 
1,380 
1,451 
301 
361 
HANG! 
927 
1,570 
715 
258 


1,074 
Sel 
503 
986 
752 

ey es) 
930 

1 O17 
871 


9, 211 


7,908 


1,885 
NN 
788 
689 
678 
923 
410 
581 
1,012 
1,441 
441 
308 


1, 644 
865 
1,421 
1,847 
1, 148 
1,018 
804 
854 
1,619 


8,083 


11,220 


activité économique 


Finance 
industries 


Finances 


750 
949 
1,082 
262 
914 
1, 200 
1,944 
1,660 
ZeooL 


59,488 


11,153 


Service 
industries 


Services 


2,424 
1,45 
1, 586 
1,990 
2,048 
3, 226 

885 
1,120 
1, 036 
3,272 
2,705 
4,776 


Qe 
1,470 
2,473 

951 
2, 266 
3, 256 
2,021 

589 
3,036 


15, 768 


18,784 
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Nine months — 
mois. 


1974 — Nine months — 
Neuf mois. 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Total 
industries 
Ensemble 
des 
industries 


Primary 


industries 


Industries 


primaires 


NUnUwnwowowon 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Wood 
industries 
including 
furniture 
Industries 

du bois, 
y compris 
1' ameuble- 
ment 


| 
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Primary and 
fabricated 
metals 
industries 


Transportation 
Machinery equi pment 
industries industries 
Premiére Fabrication | Fabrication 
transfor- de machines de matériel 

mation des de 
métaux et transport 
fabrication 
des 
produits en 
métal 


TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Transportation 

communication 

and utillities 
industries 


Construction 
industry 


Finance 
industries 


Service 
industries 


Household 


ati t Hs t gent eine Finances Services 
Batiment e pause S) Apparel ana 

BREN GME: UmeDECations Food and shoes appliances 

publics et services 


publics 


Alimentation Habillement 


et chaussures 


Ameub lement 
et 

appareils 

ménagers 


9 1 
8 2 
6 3 
» 4 
3) 5 
4 6 
2 if 
7 8 
2 9 
4 10 
4 11 
5 12 


NwWNFNUWODWSH 


= 10: = 


TABLE 4, Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Provinces 
is Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1'Atlantique 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1 LOTS UTig. sides, aie lav her chao wea amare aomtaretere oer 5. atetorehemberciests 36 19,047 6,196 865 
2 Dy - aE PRE G5 CAS SOOO OBE aveiie\'s eis /cuaketeiaumny =; ogo 14 LL 9L0 8,231 Tela 4 
3 MSPS <: 5c eis. '0: MRNA ARMS cto, 16 io le repoere eter eel atic: 6, oie 113 9,484 8, 296 150 
4 Ba, Baud foile axe whons).deardPevater ehehe leneneteters rer apes a Atieisekeasions 35,882 7,483 7,416 1,615 
3) Misti. sc: Score cto RM Ee Sarthe eRe AA aa Gar sae 730 10,511 6,933 1,563 
6 Shay sinceg ares sarees aya ot eauelie oveleuskereceicatebesere Bo ogc 196 13, 869 4,827 684 
v Tis ters: sudic Jose) eter aerate ais ashe fel exellel svete rele cite, eeavaverarace ee 194 5,667 3,708 Soy) 
8  eciore OAD Ae cca ai sidtekere Mialersveucreanetaiotete.s cet O80 82 14,851 6,804 246 
9 Sist wisiteia rates! ang te teeteveka one sosvate, © vera: # waieveteratete geese 60 O/T 65973, 214 
10 Oat EOE OREN aC I RCROR Og CRE ICH Co rriae SEE 59 12,342 8,536 493 
Nie Nim csiletotatie ote eln ch cvevarere oka) slave ta tensieretortintaceiale cities iste 190 12,592 5,446 302 
2 Din a teys tard crettaler sereL ae ae Bee ccaaciedele aenetn nets Ierey Sieeust state 21 6,729 13, 769 B32 
13 U7 Tn sr raraiatsie ans PDO EO, AOU RIAG oro ehoverakeyers 446 T5192 9,988 430 
14 Eon Keun pekoaeitoLshoiseessemaye isuaae sarc) ceed eee hope von cean CRONE eco re 34 135556 ay/A5)p | 299 
15 ME sro lav etave cots tor cila uate tieicis avereteiovetevenetaars BS ICONS 743 11, 782 7,095 959 
16 Asa” Five tataictatolotct che, Meter sls.o eerie atetele atslie tele unr ene aiaicisrs 441 7,129 7,459 321 
iW7/ Mien areutioe aie stetotetorereters sere a cote aera revel abeletere misters eve 452 15,486 6,538 311 
18 Jie Wiecaleratahalaliss: eraiaveke. oie aus eiews: eda eiomere cienerer ete 6 247. 5,705 6,408 223 
19 ROME ENS: COM eT OR ir CoA Ans Ors kc? rtike: aS 5,343 7,659 223 
20 Bias Fate hata evonore Taehetel aoai erat aL en steyarale Ore chee others te AC - 9,341 T5353 137 
21 Sis, Pee rajehes ore: sraeeestae, sisi acererereichsye ave ee Tsieietoee ene erare 223 10,059 8,549 1,859 
AM Qieaie st svereiersus|aks\e) svavavars ceeuenetereew ocaicietetetene ei¢ ee 
23 NGS eames ncisucn avs lotaretiehs. ciate a0 .pValietshoveietore| crete antes 
24 De. Sevan gucat steno os. oie! s fous) 3 Mebane RENO a? o\fevess “6 GUIDES 
25 £973 :— Nine months: — Neu£ mows? %. sce ciccisierer bese 37,307 99,399 58,984 6,840 
26 #974 — Nine months — Neuf mois’ ..000. 6000 sintee. 2,609 86,193 66,340 4,762 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 


Québec Ontario Manitoba 


Provinces de 
1'Atlantique 


RPWWrWwWUdDr frp 


ad 
Anofwoofruounwvond 
————————— 


PUOONHeE 


AMWNNIDONUNDN 


fos 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, 


Saskatchewan 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


Alberta 


1207 1,186" 
73 746 
203 736 
396 828 
276 1, 733 
132 284 
100 180 
57 776 
79 305 
326 = 
83 = 
126 679 
13 757 
97 797 
24 128 
4,126 237 
262 775 
179 485 
1,456 903 
1,193 2,185 
464 237 
1,438 6,774 
7,814 6,504 
awe veee | RSENS EE Ogee Oe Op 


aL Lee 


avec données cumulatives 


pour les provinces et certaines villes, 


British oe 
Columbia 
=_ Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique =e 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1, 154° 28, 606 1,918 10,319 1 
5,500 27,628 2,119 2,570 2 
2,835 21,817 2, 236 3, 262 3 
5,446 59,066 25.350 1,631 4 
1,914 23, 660 2,848 2,178 5 
2,622 22,614 928 1,310 6 
938 11,138 988 2,346 i 
EUS 23,596 1,339 8,841 8 
634 14,444 2,472 3,078 9 
L055 22,810 
632 19, 245 
421 22,076 
636 20,061 
1,521 21,595 
735 21,466 
692 17,705 
1,389 25,214 
6,452 19, 668 
URE CY, 17,033 
3,285 23,494 
2,358 24,168 
21,822 232,569 
18,465 190,404 
ua ve 


aH British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta - Canada Toronto Montréal 

Colombie- ° 
a Britannique [No 
Ne ae ae 286" 13 a9 |) 
1 16 0" sit" 28 30) lied 
4 20 26 286 20 22 sy 
9 18 24 257 20 19 4 
5 17 21 281 24 23 5 
3 6 14 204 17 20 6 
4 5 13 Wy /7/ 17 16 7 
2 18 13 248 18 39 8 
3 15 26 9 
4 26 31] 10 
5 21 ay) || aul 
2 17 18 | 12 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
selon la taille de passif 


pour certaines provinces, 
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TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 
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COMMERCIAL FAILURES 


UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


Fourth Quarter 1974 


According to preliminary figures the total num- 
ber of failures recorded under the provisions of the 
Bankruptcy and Winding Up Acts was 699 during the 
fourth quarter of 1974 in comparison with the total of 
683 for the same quarter of 1973. The estimated total 

of the liabilities of bankrupt firms was $103,885,215, 
higher than the total of $64,131,503 recorded in the 
| same quarter of 1973. 


| Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured in the 
| trade sector in which there were 291 compared with 
287 for the same quarter of 1973. Liabilities in this 
| industry increased from $21,088,923 to $26,194,090. 
In the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 64 compared with 52 for the same period of 1973 and 
the liabilities increased from $9,428,235 to 
| $32,948,691. The number of insolvencies in the con- 
| struction industry increased from 132 to 133 and the 
liabilities increased from $13,919,868 to $19,219,027. 
In the service industry the number of failures decreased 
from 107 to 94 and the liabilities increased from 
$10,753,124 to $11,980,533. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 279 business failures in Quebec during 
the fourth quarter of 1974 compared with 281 for the 
same period of 1973. Estimated liabilities increased 
from $31,662,762 to $51,060,464. In Ontario the number 
(of bankruptcies decreased from 311 to 305 and the es- 
timated liabilities increased from $27,751,045 to 
$41,310,650 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased 
from 40 to 48 and liabilities increased from 
$2,339,980 to $5,362,350. The number of insolvencies 
in British Columbia increased from 44 to 60 and the 
liabilities increased from $2,108,317 to $5,486,230. 


| Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are 
limited to those bankruptcies filed under Federal 
legislation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and 
does not include failures, sales or seizures carried 
out under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of 
liabilities is not recorded. Proposals from insolvent 
ersons are not included in the bankruptcy data but when 
‘such proposals are rejected by the creditors the pro- 
ceedings may then come under the Bankruptcy Act. In 
‘Table 8 the number of proposals is shown to give a 
general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


FAILLITES COMMERCIALES 


AUX TERMES DES LOIS SUR LA FAILLITE ET SUR LES LIQUIDATIONS 


Quatriéme trimestre 1974 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 699 au quatriéme trimestre de 1974, 
comparativement 4 683 au trimestre correspondant de 1973. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 
de $103,885,215, comparativement 4 un total de $64,131,503 
pour le trimestre correspondant de 1973. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que 1'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 291 en tout, comparative- 
ment 4 287 au quatriéme trimestre de 1973. Le passif dans ce 
secteur est passé de $21,088,923 4 $26,194,090. Dans le sec- 
teur de la fabrication, il y a eu 64 faillites, contre 52 pour 
la période correspondante de 1973, et le passif est passé de 
$9,428,235 a $32,948,691. Dans l'industrie du batiment et 
des travaux publics, le nombre de faillites a augmenté de 132 
a 133 et le passif a augmenté de $13,919,868 A $19,219,027. 
Dans le secteur des services, le nombre de faillites a baissé, 
passant de 107 4 94 le passif passant pour sa part de 
$10,753,124 4 $11,980,533. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 279 faillites d'entreprises au Québec au 
quatriéme trimestre de 1974, contre 281 pour la période corres- 
pondante de 1973. La valeur estimative du passif est passée 
de $31,662,762 4 $51,060,464. En Ontario, le nombre de fail- 
lites est tombé de 311 4 305 et la valeur estimative du passif 
de $27,751,045 a $41,310,650, entre le quatriéme trimestre de 
1973 et le trimestre correspondant de 1974. Dans les provinces 
des Prairies, le nombre de faillites est passé de 40 & 48 et. 
la valeur du passif, de $2,339,980 a $5,362,350. Le nombre de 
faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 44 A 60 et la 
valeur du passif est passée de $2,108,317 4 $5,486,230. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le 
passif se situait dans le groupe de taille $5,000 a $25,000. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce 
rapport ne concernent que les faillites enregistrées conformé- 
ment aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les 
liquidations) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou 
saisies effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés parait au tableau 8 mais le mon- 
tant du passif n'y parait pas. Les propositions de personnes 
insolvables ne font pas partie des données sur les faillites 4 
moins qu'elles aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuver ou les ait annulées; dans 
ce cas, elles sont réputées @6tre des faillites commerciales 
aux termes de la Loi sur la faillite, et feront dés lors par- 
tie des données sur les faillites. Le nombre de propositions 
figure au tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas @tre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter 1974 with Comparative Figures for 1973 
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TABLEAU 1, Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Quatriéme trimestre de 1974 et chiffres comparatifs pour 1973 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Douze mois. 


1974 ~ Twelve months — 


Douze- mois. 


elve months - 


Total 
industries 
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industries 
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17,033 
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primaires 


628 
368 
255 
840 
391 
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Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Wood 
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furniture 
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1' ameuble- 


ment 
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159 
186 
124 


4,826 


1,638 


Primary and 
fabricated 
metals 
industries 
Premiére 
transfor- 
mation des 
métaux et 
fabrication 
des 
produits en 
métal 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1,786 


5,471 


Machinery 
industries 
Fabrication 
de machines 


U5 199 


8,049 


Transpor- 
tation 
equipment 
industries 
Fabrication 
de matériel 
de 
transport 


6,110 


11,238 


27% 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 
Transportation 
communication 
Construction and utilities 3 g 
industr industries Reece peeves 
Bu 7 y us Household industries industries 
m furniture = _ 
Batiment et Transports, a p ; 
A J Apparel and Finances Services 
travaux communications ‘ 
3 4 Food and shoes appliances 
publics et services . 
bli Total - _ _ 
DESC EES Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 


thousands of dollars — milliers de dollars 


6, 060 859 8, 273 520" 944, i 7,304 1 
8,966" 555 9, 6887 717" 702 Wate 3,530 2 
4, 204 1,675 6,717 789 2,428 788 849 3 
6, 234 813 5,986 1, 764 1,380 689 36, 064 4 
6, 643 1, 588 8, 536 1,018 1,451 678 nS2e. 5 
2,485 2, 643 4,065 349 301 923 6, 676 6 
3,116 929 4,905 441 361 410 105 7 
6,132 976 6,992 492 717 581 3,345 8 
1,831 522 5, 660 496 927 1,012 9 
4,776 1,753 8,365 806 1,570 1,441 2,747 3, 272 10 
4,816 1,063 6,486 897 715 441 720 2,705 | 11 
4,328 817 6, 238 224 258 308 239 4,776 | 12 
5,352 1,145 6, 204 907 1,074 1, 644 750 2722 IB 
5,547 2, 234 6,128 872 551 865 949 1,470 | 14 
4,800 1,329 8, 553 335 503 1,421 1,082 2,473 | 15 
5,061 769 BR2I7 798 986 1, 847 262 951 | 16 
6, 784 2,673 7,018 926 751 1, 148 914 2,266 | 17 
4,926 5,173 4,485 648 1, 225 1,018 1, 200 3,256 | 18 
3,519 1,630 4,576 358 930 804 1,944 2,021 | 19 
9,949 1,179 7,381 510 TON 854 1,660 589 | 20 
6,235 2,368 7,283 TS 2 871 1,619 2,392 3,036 | 21 
11,738 1,218 7,756 1,349 587 1292) 8,495 2,899 | 99 
4,719 1,519 9,644 763 856 1,188 345 5,476 | 73 
2,762 669 8,794 248 158 662 Tete 3,605 | 24 
59,591 14,193 81,911 8,513 11,754 10,273 63,194 26,521 | 25 

14,362 20,105 30,764 | 26 

bua al 


No. 


CMONDUNUPWNHE 


25 


26 


1973 — Twelve months — 
Douze mois. 


1974 — Twelve months — 
Douze mois. 


Se = 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Total 
industries 
Ensemble 
des 
industries 


Primary 
industries 
Industries 
primaires 


ray 
WON NYIUUWUYUN OO ON 


Total 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Wood Primary and 


industries fabricated 
including metals 
furniture industries 


Industries Premiére 
du bois, transfor- 

y compris mation des 
1' ameuble - métaux et 


fabrication 
des 

produits en 

métal 


ment 


PNORF PWR RUD & Ww 


Machinery 
industries 
Fabrication 
de machines 


Transportation 
equipment 
industries 

Fabrication 
de matériel 
de 
transport 


ual 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


Oss) 


- 9 


TABLEAU 3, Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Transportation 
communication 
and utillities 
industries 
Transports, 
communications 
et services 
publics 


253 


Total 


1,294 


Trade industries 


Commerce 


ara 


Food 


Alimentation 


195 


189 


Apparel 
and shoes 


Habillement 
et chaussures 


214 


198 


Household 
furniture 
and 
appliances 
Ameub lement 

et 
appareils 
ménagers 


161 


203 


Finance 
industries 


Finances 


9 
8 
6 
5 
5 
4 
2 
7 
Z 
4 
4 
5 


WUWAADYNN PEPIN WAW FS 


61 


60 


Service 
industries 


Services 


408 


350 
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h, 743) 


26 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Provinces 
= Manitoba 
Provinces de 


l'Atlantique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


He PLOTS ae ce eee ed Ae 2 RR a 36 19, 047 6,196 865 
3 i lah 3 GI ng OE RN se an 14 11,910 Se El 1,154 
can (ail alee Naa Me rain! Gray ene Cet ear we 113 9,484 8, 296 150 
4 Rape Pome Ree EE eee, SA 35,882 7,483 7,416 1,615 
5 re CL in eee ENR TN Ot 730 10,511 6,933 1,563 
GR, ~  ootts edocs eco ceed eee oe ae 196 13,869 4,827 684 
7]. ot] Lins avy MRC Mente SANS eins | may Re, Gy ae 194 5,667 3, 708 352 
ln Ce? ene a eee ea ns 82 14,851 6, 804 246 
9 eee ner er: me. Manin Jee 60 6,577 6,573 214 
10 Ole dre Meaaci teats ate ooh a ana NI oe cle ines 59 12, 342 8,536 493 
ll Ne ceie eat eae Py een See 190 12,592 5,446 302 
12 Dis ics Mc Gk oe Ors fae tan 21 6,729 13,769 332 
105 Wil (eo ee RR RS aR, A es Str Py, Serer 446 7,792 9,988 430 
14 BPR cr sae RE is Pe ai «tS Wi AR Lg (28410 34 13,556 5,291 299 
15 MRR eee ae er, Be ee ene eee 743 11782 7,095 959 
16 Bhi AE A Ae Tes La RO Nanna ey | ae Pee 441 7,129 7,459 321 
iy May ais 2 cee eae Reece ec te ED 452 15,486 6,538 311 
18 Te es acdsee RR a ice ares oT ee 217 5,705 6,408 223 
19 A ak ae erie OE os 1h On eee ere ANT A! 53 5,343 7,659 223 
20 cr nape dnd Greta cM oe cece aOR OT Otte Rane = 9,341 7,353 137 
21 Soe aoe a ee oe. eee, | raat net ae 643" 10,059 8,549 1,859 
2 OP en ee ec ee 274 24,539 12,875 505 
23 1 es SORE SRB! | ee ost PE 392 11 31 18,402 103 


24 Das baci Pid esa shame 0 Cle SD +l =e - 15,391 10,034 77 


25 1973 — Twelve months — Douze mois .............. Bis SUE ( 131,062 86,699 7,967 
26 1974 - Twelve months — Douze mois .............. 3,695 197,254 107,651 5,447 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 
- Ontario Manitoba 
Provinces de 
1'Atlantique 


2 10 
1 9 
4 5 
1 9 
a 4 
5 10 
3 10 
3 3 
1 4 
3 9 
3 i 
1 ote 
5 64 
1 5 9 
1 é) 
7 8 
8 6g 
5 = 
1 = 
by 
5 | 
8 
2 
33 
1973 — Twelve months — Douze mois ... ; 86 


1974 — Twelve months — Douze mois .... - ‘ of 


Sale 


TABLEAU 4, Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 
| British 
| Columbia 
| Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique n° 
thousands of dollars — milliers de dollars 
ys 1,186" 1,154" 28, 606 1,918 10/309) | tt 
73 746 5, 500° 27, 628" 2,119 2,570 2 
203 736 2,835 21,817 2, 236 S202 aes 
| 396 828 5,446 59,066 2,350 LiOSan Ware 
| 276 pbs) yor 23, 660 2,848 2,178 5 
| 132 284 2,622 22,614 928 TS LORI 
100 180 938 Nabyatsys 988 2,346 7 
. 57 776 779 23,596 L389 8,341 | 8 
79 305 634 14,444 25402 3,078 | 9 
326 - 11055, 22,810 2,749 Tis ZOU LO 
83 - 632 19, 245 1,997 5,465 | 11 
126 679 421 22,076 5,174 ih Wale 
43 757 636 20,061 1,845 SWUPZTE ns} 
97 797 EAL 21,595 1,109 5,444 | 14 
24 128 735 21,466 2,108 4,073 | 15 
1,4267 237 692 17,705 1 So 5: 4,185 | 16 
262 775 1,389 255244 700 4,677 | 17 
WS) 485 6,452 19, 668 2,691 7S es 
1,456 903 Uigsely/ 17,033 2,862 1,346 | 19 
1,193 25185 3,285 23,494 4,089 4,663 | 20 
464 237 2poD8 24,168 717 3,794 | 21 
36 356 2,285 40,870 Ssisy/ Seeks) (22 
120 4,010 PASO 36,670 6,460 10,274 | 23 
- 154 689 26,345 2,441 1,047 | 24 
| L973 U5 4>s 23,930 296,700 27,118 50,425 | 25 
5,270 11,024 23,951 294,292 30,335 3352077 | 26 
ee ae bli in | teva “ale Bip? 
TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


& British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta - Toronto Montréal 
| Colombie- is 
. Britannique Si 

cB De Heh 13 39] 1 

1 16 a 28 B0.| 2 

4 20 26 20 22 3} 

Z) 18 24 20 19 4 

5 17 21 24 23 5 

3 6 14 i? 20 6 

4 5 13 17 16 7 

2 18 13 18 39 8 

8) a2. 18 15 26] 9 

4 - 21 26 31 | 10 

5 - 1? 21 Ss eka: 

2 5 11 ily? 18 | 12 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 


pour certaines provinces, 


LORS 
1st 2nd 3rd 4th 
quarter |quarter jquarter |quarter 
er 2e 30 he Total 
tri- tri- tri- tri- 
mestre mestre festre mestre 
Manufacturing — Industries manufacturiéres: 
Underns>. 000) — IMO ris eeresausabta e7eeiellejelorsiere ene isettre el L 1 a 3 
C) SROOUE OS AKON a Aagiog s Coda abenooNne pieietseers 13 4 5 6 26 
25 OOOms 5.051000 tere stevenriatetere ers acronis atokeltste teas f 15 7 9 PAL 52 
BO LO00=8 LOOs C00 Mar aemrsmemmsterlvrel sie care a cteyerelsier 10 10 9 9 38 
Overgs LOO; O0Ol— Pits emma aumeteieisteis clatcisterstatete 29 22 30 16 97 
MEG EEL, a tat vile: s oka ronetsre ates ieaseens, Siar)» pis velleyevay stots setae 68 44 54 57) 216 
Construction — Batiment et travaux publics: 
Under S55 000) — Modi Si giepetets opeteleie «i cnsie'w ele aes 7 1 1 = 2) 
CES OOO =5) 25,000" miacniese stauanmtetetausyalslarace ies chata cuter 58) 54 37 37 185 
ZS NOOO =) 5Os'OOO! Susie siesageyepetare-vse vies avers 9.6) 6e 6 44 ais) 47 31 154 
SONOOU=2 LOO NOOO Me ryerctelspetena) aetetelerets creiexeiesahersnets 32. 26 22 30 110 
Ovetes LOO 000, — Plas ts seteteielainre! eres <ierenoin eo ate ‘ 39 SHS 18 34 128 
AGE A Limes tole’ aretetechewcle Nekovatetenet re cobeyeteut eres ree oat 4 180 151 125 132 586 
Trade — Commerce: 
Unde trO ot 1000) ta MO dS ieetette tote retsre laters tcicers tel ery tal shes 12 3 3 4 22 
Sa OOO S25 yO Omen atetatertetetevate ieteie itt tema atee 157, 123 121 108 507 
252 OOO FS ON OOO) tren ie ercmmeree tera tay otra ie erate : 122 85 82 15 362 
BOS OOO = LOO NOOO atone els oiotayeta tek telat= ey si<\els ADOT 60 66 52 Si) 234 
OverrSLOOS O00 Plush acre sie) eters seJeierstoreisaysierncelnce 50 38 33 41 162 
TORAL co oReeepl: ADA coe aia mea ae tee 401*| 315 291 267 1) 1 2e7 
Service — Services: 
Undery 555000) —aMotinia! (ey seven) crs alates sasionel aie sacs 9 4 - 3 16 
SEO O00 SS. Los OUO) vererecasrstencievete ols sie sols's aresersetates 50 41 38 42 171 
OOO = 50s OOO Mapretereicttetatetereiecesteserere a pare 25 27 19 24 95) 
SOFOOO= UOONOOO' ceversiete cistots breve sje te sic arsrere etre 14 Ly 12 19 63 
Over $100,000" "Plus" e. saseance tetas cake 12 10 6 19 47 
Sead. ote dah Mawtie Moen. PT 110” 99 75 107 392 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Vader $5,000 — Mots: Petts src 06 <c.c6 eierejere.e isteis 33 19 5 7 64 
SPoNO00 =S1 25), O00. sic. os seteieielesuele Siviecevaiecvelsiets 327 250 248 238 | 1,068 
ORO =a 50 NOOO Matatciersrtaters (cleie eierctereieleistecerats ate 247 186 178 180 788 
50,000- 100,000 ........ els sipvataretnne ores aed 139 144 112 136 529 
Overs ST00S000 —sPLus ti wetenein cs o/s s)eiereenieters : 143 133 98 122 496 
1S i Se eta Car SSE ale aes 889} 742 6417} 683 | 2,945 
Québec: 
Under $5,000! — Moing dstenis «si 0 els savers cco es ae if 11 2 3 23 
SOOO =9: 25. O00 are a umispetere ss acckepolal> arateree stern 134 94 SZ 92 412 
ZOROOO=s EDO, OOO ere otis teheualeto vera) siete Bee staieherers 81 60 68 64 273 
50,000- 100,000 ........ Abinto citcte Hato 6 62 70 49 56 237 
Over $100,000 — Plus ..........005 eee ; 70" 60 61 66 247 
TGC As raze cie/e, shelcye: erate pisffeseie (6/e'e, ste min.’ [nies {are ces 354 295 262 281 | 1,292 
Ontario: 
Under $5,000 —iMoing 5 ......s++-00e ENE : 8" 7 = 2 16 
$85,1000=6 25,000) ee ae Sah evn ee ears ares t ah i 5: 150)] 116 112 107 484 
Za WOOO ESO. O00 ireinre sietetsiercieo-d aleve « blo cpecie te oe 76 68 96 335 
30,,000—2 LOOS O00. Ficisie ais'seie «ei eis sfavereleleiess eiete se 51 51 45 57 203 
Over $100,000 — Plus ............. on Ys 50" 45 36 49 182 
TOCA ee Mee eer eee Beier. : 353°} 295 261 SE || il DYE 


selon la taille de passif 


1974 

Ist 2nd 3rd 4th 

quarter |quarter |quarter |quarter 
ce 2e 3e he 

tri- tri- tri- tri- 
mestre |mestre jmestre jmestre 
1 — > i 
9 / 7 7 
15 4 4 10 
14 5 z 11 
25 15 16 35 
64 31 34 64 
= 1 — 1 
40 50 38 34 
30 37 28 41 
23 28 34 28 
32 44 47 29 
125 160 147 133 
2 4 4 6 
LL idly 97 101 
102 94 70 WS 
52 54 73 25) 
45 37 45 56 
352 306 289 291 

4 pb 2 - 
44 36 34 35 
25 18 18 21 
16 15 8 19 
12 12 11 19 
101 82 73 94 
7 7 6 9 
294 265 220 223 
202 184 158 181 
135 123 148 131 
129 126 138 255 
767 705 670 699 
2 6 3 4 
124 97 82 82 
82 70 66 60 
59 48 64 56 
ifs 58 53 1G) 
338 279 268 279 
4 iL 2 3 
133 112 97 102 
74 68 59 88 
53 49 53 55 
43 48 oul 57 
307 278 262 305 


Total 


By Se, 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupes d'activité économique 


~ [Atlantic i Prairie British Manu- onstruc- | 
cece rovinces (Columbia factures tion Trade Service 
Canada Prout ease Québec Ontario Eeovnees olombie- Indus - atiment Commerce | Services 
de des Britan- tries et 
fL'Atlan- Prairies nique manu - travaux 
tique factu- | publics 
Lt: dee riéres 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1Q72 SOsRMenp ee deem 100.0" 18.0 152.4 632n 63.9" 42.7") 134.0% 137.74 62.2 60.6" 
Inia a a Ad eae S72 14.0 106.3" 56.0°| 56.0| 177.4 154.14 9112.14 70.2'| 35.4" 
Mia isyete susledsisenereh ene a 1003 26ie Shel 75.4 Sie 109.0 252.0 Tye Al Siler Bye) 
UNG Waste faicastatdrceilete tres A ei DID er ey NSS) ey AiO) itfeeralt 74.9 78.8 226.9 Davies} IPG) Byf 8) 48.5 
(MiGT etait siisinisraiavernevete 84.2 125 Ser Oa: 61.3 S704 CyilAal 109.6 INO ue Jide 50.0 
lia! Piansiane hiss oe no teraley evens LLOES B9a2 675 58.2 57.9 WENA) DROW fet 6L2 47.3 94.9 
liane ery lcmeuchevel cients: «ties 62.9 64.6 79.8 Syl less) ziSyoal VO? 84.1 7929 Bist 33 42.1 
Ne aie ks SiS ea oe) Swipes Noy al PIPE 148.5 62.4 47.0 59.9 196.5 100.5 63.6 Urey il 
SaMomolgp rice cote ZOine 60.3 Tee) 85.4 Syila5} SIS ae2 290.0 i523} ileF B70 
OMe aus lenis. kaye Usveubre/aia 94.6 19.5 119.8 84.5 63.0 UQEA 86.1 101.6 Soar 84.0 
IN ie) ate revs) aistst'ovencsevenera< Wo) 68213 £2355 46.2 O27 Bye] £4230 a0) 60.6 62.9 
Day aah dics rane. viwkeilan sierivat iW e 20.8 88.5 150.0 76.0 38.3 349.9 103.0 78.0 191.0 
US Pome Sis: |v. falsis\cei'ers ter eiissiere owe) 84.3 89.2 Wes) 104.0 50.0 48.9 U5 5/2) 140.9 187.4 Sh 73 
[Bry re teawistee vey Aves isc sits 81.5 33.9 PETS: 50.4 45.9 84.5 245.0 15825 ae) 87} 
Wie mavera sera a cis) evetiches ave 81.3 742.7 Stas) 66.9 61.8 459 129.53 CRE) W207 68.7 
AV slatay eer oniewa one eine eset 79.0 63.0 85.9 76.1 SKE 49.4 229.2 105.4 74.7 Ut DP 
Mahar Moseixtn dere iataistere © 93-0 56.5 139.05 60.5 64.2 60.4 303)59 ils I 68.8 Sine 
Ais Erie cco note hcrerEe 9307 108.4 67d 89.0 SH 322.6 64.8 L29iX6 EG) 7 9523 
Rife tavapetetin fe, S-eraraisnnie ele 80.7 Sy PS) 62.1 89.0 eS) CH) 8} 246.5 81.8 52.6 80.8 
Antone elave eiiera (Sha setais ie%e 110.8 - 105.0 9555 146.4 149.3 205.4 UO} 78.5 34.7 
SA epee Mbeya cual eae ras, Wits) 107.2 108.2 86.4 150.6 Sai: PASI a5) 120.0 67.4 97.9 
Orewa cesta, vis neleiienere sis 140.4 136.9 PAGER AL TL539 40.8 7) Dif rads 202.4 67.4 82.8 
Niet urtsycsateeieleceacstvianeGts 13029 78.3 102.1 148.4 201.6 Byes? 632.1 90.8 82.4 156.5 
DSR GRO Riets Ie menr e 202.6 - cs Ws 46.2 98.4 DS156 AOE AL 149.1 15022 
oleate Be ee al wie 
TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 
TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économi que 
Wage-earner failures — Faillite d'ouvriers = Proposals — Propositions 
pete Prairie British 7 | |] Other 
rovinces Provinces |Columbia Provinces 
Canada provlaeen Québec Ontario |Provinces |Colombie- Canada Québec Ontario Autres 
de des Britan- provinces 
lo L' Atlan- Prairies nique 
LIS) RIS Accents eae ee 471 2 LU? 56 24 25 19 5 1 
SHis aaehe Chetstao tn aie eters 514 1 134 Til oF BS) 15 9 1 
MeN arta 5 On eae 636 2 128 119 91 Syl Ly 7 7 
INAS GA OCOD DLO LEOONCIRO 487 8 101 81 ie 31 24 5 2 
WSN Sento oto SOO eG 560 3 141 LZ 70 24 16 8 = 
dU A.M OOO ROCHON 486 11 27: 113 53 22 172. 9 Ht 
Ui soe OO d oO nseae 452 20 82 82 48 28 21 5 2 
Ne Moles) age a Tenctsverers "ete Syst 7 103 101 61 16 11 2) 3 
Dawe tasalistalsta cv cusiety levers 378 7 99 46 48 20 5 5) = 
Oe Morsrenereiteberes siete cohen sre 503 16 120 34 68 14 10 il 3 
Nicvmestanecsssiens its aieretaie ts 507 16 134 40 59 18 15 1 2 
D)ioae [pusloteneterst a) eaeyshcie, a) 370 1 119 21 48 9 8 = 1 
UTES URAC OORT CISC 583 19 135 87 74 18 10 4 4 
Niet vata sieve terevoneusei'ons Ou 602 4 122 96 83 19 17 i sf 
NIG ae" stelle vexeovraleis che A 620 8 149 85 94 26 19 2 5 
Arete alesetst si siells_ cue evane' 6 Sy5}5) 18 127 71 54 19 13 5 1 
Mit iessavaie-suots sieve ers totes 594 14 134 101 74 16 7 6 } 
eteiacetcnclters) sioxerste te ae 509 14 134 67 54 17 11 4 2 
Ue SOS COSETOT OOS 461 21 98 62 69 22 14 6 2 
ENB, OBOE CCC ISENRI OD 467 26 123 74 55 19 8 7 4 
Srmeaisisrene vere aptienciscscer 537 y 130 75 52 14 10 3 1 
Our picteictth ace 633 20 179 64 58 12 9 2 1 
ING oes wice ty sierecslccs 3 663 16 164 76 65 29 18 5 6 
IDA « chntnin 515 eRe OG 541 22 181 80 51 14 9 3 2 
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First Quarter 1975 


According to preliminary figures the total num- 
ber of failures recorded under the provisions of the 
Bankruptcy and Winding Up Acts was 558 during the first 
quarter of 1975 in comparison with the total of 767 for 
the same quarter of 1974. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $29,920,308 higher 
than the total of $63,122,415 recorded in the same quar- 
ter of 1974. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 221 compared with 
291 for the same quarter of 1974. Liabilities in 
this industry decreased from $26,194,090 to 
$25,641,388. In the manufacturing industry the 
number of bankruptcies was 71 compared with 64 for 
the same period of 1974 and the liabilities in- 
creased from $11,132,560 to $23,443,307. The 
number of insolvencies in the construction industry 
decreased from 125 to 86 and the liabilities decreased 
from $15,698,774 to $12,020,950. In the service indus- 
try the number of failures increased from 101 to 112 
and the liabilities increased from $6,665,145 to 
$14,003,761. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 208 business failures in Quebec during 
the first quarter of 1975 compared with 338 for the same 
period of 1974. Estimated liabilities increased from 
$33,130,100 to $51,003,349. In Ontario the number of 
bankruptcies decreased from 307 to 260 and the estimated 
liabilities increased from $22,374,054 to $25,310,108 
in the same quarter comparison. 
the number of failures decreased from 68 to 30 and lia- 
bilities increased from $3,504,330 to $6,856,918. The 
number of insolvencies in British Columbia increased 
from 47 to 48 and the liabilities increased from 


$2,891,557 to $7,834,986. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are li- 
mited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not 
include failures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of failures 


of wage-earners is shown but the amount of liabilities 
is not recorded. 
-not included in the bankruptcy data but when such pro- 


Proposals from insolvent persons are 


posals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 8 the 
number of proposals is shown to give a general impres- 
sion of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 


rounding. 


In the Prairie Provinces 


INTRODUCTION 


Premier trimestre 1975 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 558 au premier trimestre de 1975, 
comparativement 4 767 au trimestre correspondant de 1974. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 
de $29,920,308 comparativement A un total de $63,122,415 pour 
le trimestre correspondant de 1974. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 221 en tout, comparative- 
ment 4 291 au méme trimestre de 1974. Le passif dans ce secteur 
a baissé de $26,194,090 A $25,641,388. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 71 faillites, contre 64 pour la période 
correspondante de 1974, et le passif est passé de $11,132,560 
a $23,443,307. Dans l'industrie du batiment et des travaux pu- 
blics, le nombre de faillites a baissé de 125 4 86 et le passif 
a baissé de $15,698,774 4 $12,020,950. Dans le secteur des ser- 
vices, le nombre de faillites a augmenté, passant de 101 a 112 
le passif passant pour sa part de $6,665,145 4 $14,003,761. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 208 faillites d'entreprises au Québec au 
premier trimestre de 1975, contre 338 pour la période correspon- 
dante de 1974. La valeur estimative du passif est passée de 
$33,130,100 4 $51,003,349. En Ontario, le nombre de faillites 
est tombé de 307 4 260 et la valeur estimative du passif de 
$22,374,054 a $25,310,108, entre le premier trimestre de 1974 
et le trimestre correspondant de 1975. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a baissé de 68 3 30 et la va- 
leur du passif, de $3,504,330 4 $6,856,918. Le nombre de fail- 
lites en Colombie-Britannique a augmenté de 47 4 48 et la valeur 
du passif est passée de $2,891,557 4 $7,834,986. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le pas- 
sif se situait dans le groupe de taille $5,000 4 $25,000. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés paraft au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y paraft pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées 6tre des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas @tre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


First Quarter 1975 with Comparative Figures for 1974 


Primary industrieS ...seeeerevereseecrees 


Manufacturing industries: 

Food and beverage industries ....s.++-- 

Textile industrieS ...eeeeeceesevereece 

Clothing industries (including knitting 
mills). 

Wood industries (including furniture) 

Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 

Primary and Fabricated metal industries 


Machinery industrieS .eceeseeeereeceees 
Transportation equipment industries ... 
Electrical products industries ........ 
Non-metallic mineral products 
AindusStrieS cece ereservcceseseveveore 
Chemical industrieS ...eeeeeeeeerveeees 
Other manufacturing industries ........ 


Total manufacturing industries ...... 


Construction industries: 
General cContractOrs weccccceccesceccoee 
Special trade contractors ...++.sseeeee 


Total construction industries .....+. 


Transportation, communication and other 
utilities. 


Trade (wholesale and retail): 
FOOd: <0 <:\c:0 0.0\civis vle'e\c\wleiale ole oleic ehsisiejeleisisivis 
General merchandise ...cccceeeesecseses 
Automotive productS ..eeeeecseccscccces 
Apparel and ShoeS ..eeesesseesevereeree 
Hardware cic gists cicicouanisie o/ajeie\e.» sjsieieleieie ciel o's 
Household furniture and appliances .... 


DIugs ccceverccccccescrcscvccccscessecs 


Other tradeS weccccccccccccsccecscccces 


Total CLade’ sieve ajoinjsie oie-s.cje ejsisle crejaie ejeieis 
Finance, insurance and real estate ...... 


Services: 
Education, health and welfare ......... 
Recreational sServiceS .eerecserecccvces 
Business SeCLrviceS ..ccecccccccvcccscccs 
Personal services ..cccccccseccsesscces 
Other ServiceS wcccccoceccccvevcccccccs 


Total sServiceS cccccccccesscccccccces 


TOU l Reve cle jolete qisieielolol viel ais <ielslsielelareisivicls 


Atlantic Provinces 


Provinces de 
1'Atlantique 


1974 1975 1974 


Québec 


1975 

= = id 3 
= 1 1 2 
= = 4 2 
= = 15) 4 
- - 4 4 
_ _ A) —_ 
- — 2 2 
= 2 2 3 
= 1 = = 
- - 1 1 
- - 2 1 
- - 6 7 
- 2 42 27 

1 - 29 16 

1 = 22 14 

2 = 51 30 
- = 25 7 

1 = 29 4 
= = 5 1 
- ae 28 16 

1 1 30 24 
—- = 2 a3 

3 es 22 1l 
= = 3 2 
- 2 40 34 

3 3 159 92 
= 4 5 3 
- - 4 1 
— - 2 4 
= _ 6 13 
- 1 33 4 
aa 1 4 24 
= 2 49 46 

7 ll 338 208 


Prairie Provinces 


Provinces des 
Prairies 


1975 1974 1975 


Ontario 


British Columbia 


Colombie- 
Britannique 


12 
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TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Premier trimestre de 1975 et chiffres comparatifs pour 1974 


Passif 


Liabilities 


WOT ALM <i cree ate 


1974 1975 
n° 
~ $000 i. 
1 25 8 Zo Oro PeNdUS ii lesmp rLmal Tes tesa ots cre cela a eer ete 1 
Industries manufacturiéres: 

2 1 11 116 1,828 Industrie des aliments et boissons .....sseeceee 2 
= 5 4 1,810 75120 Industries text Less yevelesehessssisiiiesereleevievaacvereiatersioverciat 3 
- 18 4 3,018 162 Industrie de l'habillement (y compris la 4 

bonneterie). 

5 6 6 315 i PAS Industrie du bois (y compris 1'ameublement) 5 
- 13 9 693 1,894 Industrie du papier et activités connexes (y 6 

compris l'imprimerie et 1'édition). 
- 6 7 2,868 1,939 Premiére transformation des métaux et fabrica- 7 
tion de produits en métal. 
~ - 4 - 2,868 Fabricationvde machines: co.cc sais es sieve stelcteciciese 8 
_ 3 6 297 1,048 Fabrication de matériel de transport .......e0e 9 
1 = 3 = 106 Fabrication de produits électriques ..........- | 10 
- 1 2 316 520 Fabrication de produits minéraux non 11 
métalliques. 
= 2 2 166 502 Industrie chimique ...... Sleieiele.s b's elsia alerdieteletalarerete) || nee 
= 9 12 EE 5S2 4,170 Autres industries manufacturiéres ............. | 13 
4 64 71 Pass 23,443 Total, industries manufacturiéres ....ccscccce | 14 
Batiment et travaux publics: 

5 73 38 11,209 8,368 Entrepeeneurs generaux, .. se sbiieete oes ce ie ee ILD 

7 Sy 48 4,490 33.653 Entrepreneurs spécialisés ...... Ralsteo's-« aioeiereiniets || 210, 
12 125 86 15,699 12,021 Total, batiment et travaux publics .......... | 17 

7 87 43 4,709 4,177 | Transports, communications et autres services 18 

a publics. 
Commerce (gros et détail): 

3 5D 16 2,114 2,809 ALAMenCAELON Zieicislss10 veers Mele Sead dics coocdooboociap eS) 
= 20 8 2 30D 230 Marchandises’ diversesSsccscc se see bbc cies ecteeite | 0 

2 64 41 2,107 1,896 Produits de 1l' automobile. «<scsenceveeece shee | 20 

3 58 44 2,128 3,708 Habililement et chaussures’ svisiwu esses ecloisiecbiere | 22 
- 12 - 561 - QuincadMlerie “Nites as.9rais-s e455. Or ae) oleieiote oteictaterats (NCO 

3 a2 29 3,930 2,778 Ameublement et appareils ménagers .......-eceee | 24 
= 5 2 304 138 MEGiCamMeTESI aie «:sfe sieves e\clela/e/steeiyeie eivie elec telemtere teem Ize 

4 86 81 es Soa) 14,083 AWEVES COMMELCES! Ii.24:<.5.<07 cele ewes erielelmetnere ZO 
15 352 221 20,886 25,641 Motals COMMENT Ces sscjes cine olsleleterers ote tele ereietere tere a/ 

3 ig} 17 2,781 5,808 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... | 28 

Services: 
= 10 2 532 98 Enseignement, services médicaux et sociaux .... | 29 
c 5) 10 283 374 TSO Sire eteters everetaleisve oie) eieielsile) sie/eleiate’eisielove elniale sisvels/ Sento, 

2. ivi 26 TAG AMS 5,629 SenwlicesMGOMmpe#;n Giarixe wieiorelsslcleisoigiersisisieiers ANE Goaca |) sil 
— 61 9 3,824 685 SELVLCES™ PETSONNELS! GUA. clo ctelnieieiete oe leietele ciccheeierele Tt Oe 

4 14 65 310 Ue PAW/ AUBE CS! (SELVACES Tasreicicjecereielsvelelelclercla: s eiekelsteieleteteere ti) OO 

Total, Services: cies oc-<6 eialeieseletcveletelete\elsivie eieterennto et 


TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


No. 


January — Janvier .....ceesees 
February — Février ec. ccs ostele 
March — Mars ...<.e.. SUAS UROROS 
April — Avril cweece osc csesc b 
May) = Mai to. sce slcieis erleristeleie sere 
June — Juin .....- eyenmual ne Alisa e/a 
July —_Jutllet Soc. c ctele'sle isi eole 
August — Aolt ....... Riclae arent 
September — Septembre ........ 
October — Octobre ...... awiotle.< 
November — Novembre ....... Sele 
December — Décembre .........- 


WWONDULF WHE 


1975 


January — Janvier ...-.ccees 

February, — Féyrier i... ccs sine 
Marchy—!Mars\. cc sisicccs sie eltiele’s 
April — AVYil ...ccccsvcccswee 
Mays Mad sos 'cicis vig civicl> eteieeiolalvlene 
DUNC —_ JUST sis's spss sh or sen en ose 
July = Juillet) ssccwcccss cc's ei 
Ausiste—AOUEL ss aisisisie aise eto oie) « 
September — Septembre ........ 
October — Octobre ..csccvccsce 
November — Novembre ........-. 
December — Décembre .......... 


25 1974 — Three months — Trois 


mois. 


26 1975 — Three months — Trois 


mois. 


Total 
industries 
Ensemble 
des 
industries 


28, 823 
23,558 
40,661 


63,122 


93,042 


Primary 
industries 


Industries 
primaires 


7,400 
310 
239 


15251 


7,949 


Total 


3,259 
4,900 
2,973 
1,605 
5,167 

454 
2,958 
2,465 
2,575 
8,481 


10,248 


3,445 
6,417 
13,571 


115 133 


23,443 


including 
furniture 


Industries 


y compris 
1'ameuble- 


14,645'| 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Wood 
industries 


Primary and 
fabricated 

metals Machinery 
industries industries 


Fabrication 
de machines 


Premiére 

transfor- 
mation des 

métaux et 
fabrication 


du bois, 


ment 


des 
produits en 
métal 


thousands of dollars — milliers de dollars 


- 1S) = 
107 2,725 = 
208 30 = 
109 = = 
258 731 = 
184 87 = 
77 106 1,724 
104 2 = 
122 402 = 
159 700 3,624 
186 281 2,701 
124 402 = 
560 856 132 
46 480 2,675 
679 603 60 
315 2,868 = 
1,285 1,939 2,867 


Transpor- 
tation 
equipment 
industries 
Fabrication 
de matériel 
de 
transport 


14 
567 
467 


297 


1,048 


TABLEAU 2. Valeur estimative du 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


5,352 
5,547 
4,800 
5,061 
6,784 
4,926 
3, 519: 
9,949 
6,235 
11,738 


5,949 


2,762 


7,774 
25309 
1,892 


15,699 


Transportation 
communication 
and utilities 
industries 
Transports, 
communications 
et services 
publics 


1,145 
2,234 
1,329 

769 
2,673 
5,173 
1,630 
1,179 
2,368 
1 2105 
16,476" 

669 


626 
504 
3,047 


6, 204 
6,128 
8,553 
8,217 
7,018 
4,485 
4,576 
7,381 
7,283 
8,439" 
16,0297 
8,714" 


7,396 
6,753 
11,492 


Alimentation 


Trade industries 


907 
872 
335 
798 
926 
648 
358 
510 
ssn 
825" 
6,542" 
248 


185 
2,407 
216 


Commerce 


Apparel 
and shoes 


Habillement 
et chaussures 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1,074 
351 
503 
986 
751 

15225) 
930 

1,017 
871 
587 
856 
158 


1,617 
739 
1,352 


Ameublement 


Household 

furniture 
and 

appliances 


et 
appareils 
ménagers 


1,155 
536 
1,086 


Finance 
industries 


Finances 


750 
949 
1,082 
262 
914 
1,200 
1,944 
1,660 
25392 
8,495 


1, 2284 


Vey) 


300 
1,756 
3,752 


passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Service 
industries 


Services 


1,873 
5,463 
6,667 
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No. 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures 


1974 


January — Janvier 


February — Février .......... : 
March — Mars ..eiiscrcscccccicn 
April — Avril wes... oo ese a0 eels 
May — Mat... waste ccc sve «cle 
Sumer— Juin 2 sees ese scccs cccic 
Tuyo Out eOte esters sere viets pete 


August — Aott 
September — Septembre . 
October — Octobre 
November — Novembre ......+.6. 
December — Décembre . 


1975 


January —) Janviierpcies:c.0 oie se siels 
February — Février .. 
March — Mars .. 
April — Avril 
May — Mai 
June — Juin 
July — Juillet ... 
August — Aofit 
September — Septembre 
October — Octobre 


1974 — Three months — Trois 
mois. 


1975 — Three months — Trois 
mois. 


Total 
industries 
Ensemble 
des 
industries 


238 
265 
264 
224 
a7 )A. 
210 
FAIL 
yaw 
247 
288 
286 
130 


AFA: 
182 
205 


767 


558 


Primary 


a9 = 


industries 


Industrie 
primaires 


s 


ra 
WUONNIUUUNYNWOON 


i aD) 


ye) 


Wood 


industries 
including 
furniture 


Industries 
du bois, 
y compris 
1' ameuble- 
ment 


by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Primary and 


fabricated 
metals Machinery 
industries industries 


Fabrication 
de machines 


Premiére 
transfor- 
mation des 
métaux et 
fabrication 
des 

produits en 
métal 


BPN RR ORR tbh Go 


Transpor- 
tation 

equipment 

industries 


Fabrication 


de matérie 
de 
transport 


1 


FR Ww 


NWR 


Constructio 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


ails 


TABLEAU 3, Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Transportation 


communication 
n and utillities Finance Service 
industries industries industries 


Household 


furniture Fi ‘ 
Transports, Apparel nee inances Services 
raed j 
SAO US SORES Food and shoes appliances 
et services 


publics 


Habillement 
et chaussures 


Alimentation Ameublement 
et 
appareils 


ménagers 


38 24 116 20 18 23 4 28 
35 33 128 21 23 14 3 37 
52 30 108 14 17 15 6 36 
48 26 110 23 72 15 3 22 
74 40 102 17 18 24 5 26 
38 25 94 12 21 24 7 34 
43 35 87 9 19 17 4 25 
52 25 94 10 18 11 7 17 
52 ve 108 | 23 | 13 16 7 31 
58 34 111 13 17 167] 6 36 | 
53 40r 1207] re 14 18 5 35 
23 7 587] 4 8 11 3 254 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 


Manitoba 


Québec Ontario 


Provinces de 
1'Atlantique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1974 
January — Janvier .eceeeeesseccececccecseessccece 446 7,792 9,988 430 
February — Février .eeeeeee eee e eee eeeeececesecers 34 13556 52 Ou 299 
March — MarS wecccecccccccccvcccscsccccscscccesess 743 11,782 7,095 959 
April — Avril 2... cece eee e cece eect eee e ec eereces 441 7,129 7,459 321 
May — Mai ..cccececcccccccrcccrcccccssccccccccess 452 15,486 6,538 SLT 
TUNE — JULD) Satoiciercle e © cicleecic eldeicleletes seleleiets oleinieiee ¢'« 217 5,705 6,408 223 
July — Juillet ....ceec cece cc eece cree c cece ccecces 53 5,343 7,659 223 
August — Aolt ..ccceeec cee cec cee rec cer ccceeccccee Sax 9,341 Vig S30 137 
September — Septembre ...seeeeeeseeeecererccreces 643 10,059. 8,549 | 1,859 
10 | October — Octobre ..cscceccccccvcsscccccccccccces 274 26,300. 12,215) 505 
November — Novembre ..ceesccccceccccccccccscsccce 446 20,052 32,896 | 103 
12 | December — DéceEMbre .eseeeeeeeseeesecsescseccrece mr 15,391 11,803 77 
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1975 
13 | January — Janvier ..cceceee eee cccecrcecceeecscces 1,041 15,693 4,491 273 
14 | February — F@Vrier wee eee e cece eee cece cence eces 764 8,943 10,824 232 
15 | March — Mars .....6e« Buslele/sieieteleisisiavaleislele sVe\sisielaiein sels 232 Pak TSW 8,624 87 
16 | April — Avril 2... ccc eee cece cece eee r cece eee ceeces 
17 | May — Mai ..cccccececc ccc cc ccc ccc ccceececccessces 
18 | June — Juin ccccccccscccvvessecccccvccesesscessos 
19 | July — Juillet ccc cece cree reece eee e cree eccccces 
20 | August — Aotit ....e eee eee eer e esc e ec ee ree ceeeee 
21 | September — Septembre ....seeeeeeereeerecececsces 
22 | October — OCtObLe wecsevececerevceresvesesccceces 
23 | November — NOVeEMbIE .useeeereveereseeeeeccee BS 
24 | December — Décembre ...eceeeecccerccreresececcers 


25 | 1974 — Three months — Trois mOiS ....---eeeeeeees T3223 335090 22,374 1,688 
26 | 1975 — Three months — Trois MOiS ...eeeeeeeeseoes 23037. 525373 23,939 592 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 
- Québec Ontario 


Provinces de 
1'Atlantique 


J 


Manitoba 


ae 
| 


1974 
January — Janvier ..cccecccvceccccsccccccccceccce 5 
February — Février ...cccccccccvccscecccccccccces 1 
March — Mars" sielc cco ss ele «fo slslelaters'sieje)s)0le ele eels iol ehelaia’e 1 
April — Avril ..ccccccc cece cece cece rcccccccccees 7 83 
May — Mad ...cccccccvcccccccevccsccsescscesccecce 8 
June — Juin ..... slots levete sVelioleleleiels </a\s;ateislelslotenspisia\sielnix 5: 
July — Juillet ...cccccccccvccvcccccccecsessvcecs 1 
August — AOE)... cccccccsccscccccs Sisle oie astehe setalec = 89 
September — Septembre ....ccccccccccccccccccscoce 6 
WO October Octobre |s) inde seat nias senses tenes ceun 2 123) 
109 | Novembers— Novembre) is cicielals ol oltle vic\s sie 6's s/eie's ete lele oleis = 6 al 
L2H) December! — DECEMbT : ciels.c10) sicle ote «crs 01,4 e's B.8 ofere.8 e169: 0 cS 48 
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1975 
Ler Manvary —Vanyler -sreveiietestetetetele sieie\clelsrereteleteeteterte eis 5) 74 7 é) 
14h) Pebruary — Pevriier 2. .scie's se wiele eles s'ic/eclsie’slsfeisieleisinie 5 Bl 98 2 
HYD |ehearsethe— Meiss Syiaire rete! elere ey oe/sisicarstaleiote (ols: cxs elas el svelotaletatsisiats 2 83 91 3 
PGS CAp EAD —S AVr 1S x oieis ojeislaicieiciaistele sels sielsieieisteleists! <ieielsie 
Ladin Matyi — ei MA Tis raietevelelaye’e\s (ele ells eisieleiialsie:viels’s seis ieleleterslalr nts) 4s 
LS a ute i= ILE DD Meld ratsicletele e/eleresete)clsieleleie! eielelsieislersretstois) s)ersicle 
BO emailiy: —- Jusel Me ters oo sre <:cle slat elelelatere’els 0: s/s) se) e'slale alate sie 
BOUWANIC USI —t AOU bie:cicleieie)e'ore-c ete s) ole lors els cretelereleterebeteatetsele 
Ziel September — iSEpEeMbLe! 221010 eetele aiele\e 0 sie e's alsiwielelaisieiace 
DT | TOGEODEL —VOCEODE C2 on1pl aicieiele eleleliels a/clele/eve eis! efera(otetalare rene 
239 NOVEMDETC— NOVEMDIC) s s\slcrelsis oleleiereleielens) ciel ctetetetersteienere 
24 | December — Décembre ......... 


197 4 .—eThree Months —. TLOIS MOLS ..« e1e sicvs vicisloreinieisie 
1O75:— "Three months =) Trois mods! icc cccis else eevee 
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TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


British 
Columbia 


Saskatchewan = Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique n° 
thousands of dollars — milliers de dollars 
13 757 636 20,061 1,845 S27. 1 
97 797 i521 20,595 1,109 5,444 2 
24 128 735 21,466 2,108 4,073 3 
1,426" 237 692 17,705 T5355 4,185] 4 
262 TES. 133889 25,214 700 4,677 5 
179 485 6,452 19,668 2,691 Wes 37/8) 6 
| 1,456 903 Leo F 17,033 2,862 1,346 | 7 
15298 285 3,285 23,494 4,089 4,663 | 8 
| 464 237 2,358. 24,168 717 3,794 9 
36 356 2219: 41,965 3,990] 9,398 10 
120 4,113" 2,959" 60, 689 6,449 INOS PA Use| lt 
= 154 689 28,113 2,361 "| 1,047 | 12 
= 4,560 3,007 28,823 1,813 2,960 | 13 
, 33 WSLS) LES Shop E 23,558 4,885 4,746 | 14 
21 501 3,446 40,661 4,356 14,948 | 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
134 1,682 2,892 63,122 5,062 12,644 | 25 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 


Saskatchewan Alberta - 
Colombie- 

1 17 13 238 7a 26 1 
4 iv, 18 265 19 27 2 
1 12 16 264 18 29 3 
5 9 14 224 14 Disa Wane 
3 12 23 271 15 25) 5 
6 15 20 210 14 alg) 6 
3 12. 16 AAD 11 ip 7 
5 14 22 D2 14 25 8 
8 4 By 247 13 20 9 
2 2 33 288 35 26 | 10 
4 16 20 286" 36 24} 11 
= 2 7 130 ll LO) | 312 
= 5 13 171 25 20h 3 
1 8 17 182 26 18 | 14 
1 6 18 205 Sy PAE NW SS 
16 

17 

18 

19 

20 

Ait 

22 

733 

24 

6 46 47 767 58 829/725 
2 19 48 558 82 62 | 26 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabillities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1st 
quarter | quarter 


4th 
quarter 


lst 
quarter 


2nd 
quarter 


3rd 
quarter 


4th 
quarter 


quarter 


1er 3e he nh 2e 3e he cores 
tri- tri- tx i eign tri- tri- tri- tri- 
mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre 


Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 


Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
$255,000-$: 255.000 cries stewie SEHR oe 7 7 
IS OOO 450s 000MM ss Macreetaiaiecle © ovatere 4 4 
HVS AOU coed vesvsodonocoocc 14 5 7 11 37 10 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 25 15 16 B74) 93° 28 
Total eras eno Far, Ga ORCS o Ce 64 31 34 66*| 195% 66 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ..... 2 = 1 = 1 2 2 
$158 000=$ 125, 000! ee eee Fe a nbc 40 50 38 34 162 31 
D5AO00— ESOSOGO Socnic.iennin meter Efe 30 37 28 41 136 22 
EXD MIRO nanacuacnbacntcccocc: 23 28 34 28 113 14 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 32 44 47 30| 153" 14 
Motalee sense EMI RAN St ith x Toth e , 125 160 147 134t| 566" 83 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... D 4 4 6 16 9 
$557000=$ 255000 Moeae meee peek tite ee 151 117 97 98} 4637 69 
25.000= 50,000! :...6 Ale ath Speer ER 102 94 70 73 339 34 
50, 000= 1005;.000.<.,..0 01. oe et RRS, 52 54 73 55 234 42 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 45 37 45 57™| 1847 49 
Totaly. soe PRS AC IC Uae 352 306 289 289 | 1,236" 203 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 1 2 = 7 6 
C) SACO, BOM a canisSoommecce sodGor 44 36 34 35 149 38 
25:'G00= 6505000) 11m A ee ees 25 18 18 21 82 18 
BONOOO=elOONO OOM ree ehicttetian atte racine 16 15 8 19 58 21 
Over $100,000 — Plus fe $100,000 .... 12 12 uy AAY 56 7a 
TG trail pevehctihic Mets aiAiorsie oe A revei See le 101 82 73 OGL esoon 104 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 7 7 6 9 29 39 
$°5,000=$ 25,000 ....'- AERA GEA shosictectes 294 265 220 2207| 999° 325 
DEANE SOs O00! an onrhye were cece: 202 184 158 7 Seale 208 
BOROOO— eLOO, OOO cee ine fees Sat 135 123 148 131 537 192 
Over $100,000 — Plus de $100, 000 .... 129 126 138 1667} 559° 250 
Woraleer. «3 EEO Tee : . 767 705 670 704*| 2,846" 714 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 6 3 4 15 12 
WS OOO=Ge 2 O00) lerias erectus seater ee 124 97 82 82 385 49 
TSAO EL OO ON Aces almica nope 82 70 66 BOR a ai 36 
ROMO TODOS As et Nolomaataes Be 59 48 64 Bor 2266 47 
Over $100,000 — Plus de $100,000 ... 71 58 53 83 265 59 
Mo talea neice s nears ROR OPPE LAOS 338 279 268 283"|1,168" 203 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 1 2 
SPS O00=$) 25,000 so ae es wesc > weeoee 133 112 97 
DSO ORONO + smeceenerane SRE 74 68 59 
50,000- 100,000 .......... ESBS 53 49 53 
Over $100,000 — Plus de $100, OOO! Risies 43 
HOT a erersvelavetcka ohetacekaveieveracs ie pia eieienecev rie te 
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TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, 


groupe d'activité économique 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


par région économique et pour certains 


T 


[Atlantic li Prairie British Manu- Construc- 
Provinces Provinces |Columbia factures tion Trade Service 
Canada - Québec |Ontario - - - = 
Provinces Provinces caloabler Indus- |Batiment Com- Services 
de des Britan- tries et merce 
| 1'Atlan- Prairies nique manufac-— travaux 
tique turiéres | publics 
1974 thousands of dollars — milliers de dollars 
jeedanuary — Janvier ....... 84.3 89.2 DUBS) 104.0 50.0 48.9 US a2 140.9 187.4 Oia 
| February — Février ....... 81.5 SESE) || elite) 50.4 45.9 84.5 245.0 WS Xeh5 47.9 BSea) 
| March — Mars ..... Sifetste tere 81.3 742.7 95.8 66.9 61.8 45.9 129.3 923 Wye? 68.7 
Mere AV ETT ores a0 overs a 'aie's 79.0 63.0 85.9 76.1 90.2 49.4 229.2 105.4 74.7 43.2 
Watiay — Mat oe. cess ances 93.0 DOR) B89 S5 60.5 64.2 60.4 303.9 QF 68.8 87.2 
Wtune — Juin .........s000. Sar 108.4 67.1 89.0 SHEAY/ 32230 64.8 129.6 47.7 95.8 
WeeUly — Juillet... sc. s se 80.7 52.8 62.1 89.0 UNA} 87.3 246.5 81.8 52.6 80.8 
iMAugust — Aoit ......... : 110.8 105.0 95.5 146.4 149.3 205.4 Us 78.5 34.7 
| September — Septembre .... 97.8 107.2 108.2 86.4 150.6 Usi) SUES) 120.0 67.4 MS) 
October — Octobre ........ 145.77} 23639 )e21S08 1) T1317] 40.8 69.0 273.67 202.4 76.07] 80.5> 
November — Novembre ..... Si 2i22 4 74.3*| 179.0" 261.07 97. 147.9 610.2" £1963) i556 ee ate o nee 
December — Décembre ...... 216.3" Ae S206 168.6 46.2 98.4 931.6 120.1 150. 27] 218.17 
1975 
January — Janvier ........ 168.6 208.2 || 212.0 63.3 656.0 215.0 23003 311.0 95.0 49.2 
February — Février ....... 129.4 15300 M5 .3 110.4 137.0 81.2 292.0 81.1 94.0 171.0 
SIEERE), ib ae SOC OO ECCS 198.3 116.0 | 334.1 95.0 57.0 191.4 411.2 59.1 162.0 159.0 
Bp rete AVI oso 'eieie viele aie 
Bava Mad ss .66 Sfe\s oles Sve-ote 
SMe — JUIN ocvsecicnseccs oe 
BDV ste LOE? 5 c.<-0/0010:0; 010 0 
August — Aotit ..... Spavenscetats 
September — Septembre .... 
lgeoctober — Octobre ....... . 
| November — Novembre ...... 
Wedecember — Décembre ...... Ie i, 


TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économiques 


Wage-earner failures — faillite d'ouvriers 


Canada 


1974 


January — Janvier ........ 
February — Février .. 
Wererch — Mars ..cccccccccns 
Waeapril — Avril ...... 
Pay — Mai ..c.cess 
June — Juin .. 
uly — Juillet .... 
_ August — Aott . 
| September — Septembre .... 
October — Octobre .......-. 
_ November — Novembre ...... 
| December — Décembre ...... 


1975 


| January — Janvier . 
February — Février .. 

| March — Mars .. 

pride AN TLD 25 5 chevse a o45)0%9 

| 

| 


sees 


May — Mai... 
iewune — Juin .. 
EV — ULE VOCs x00 5.6:616 010.0010 
| August — Aoit ... 
| September — Septembre ..... 
October — Octobre ........ 
_ November — Novembre 
December — Décembre ...... 


ee ae 


eeeeee 


Proposals — Propositions 


Atlantic Prairie British 
Provinces Provinces | Columbia 

- Québec | Ontario = - Canada Ontario 
Provinces Provinces | Colombie- 
de des Britan- 

1'Atlan- Prairies nique 
tique 

19 135 268 87 74 18 4 

4 122 297 96 83 19 1 

8 149 284 85 94 26 2 

18 V2 265 71 54 19 5 

14 134 271 101 74 16 6 

14 134 240 67 54 17 4 

21 98 211 62 69 22 6 

26 123 189 74 55 19 7 

2 130 278 75 52 14 3 

20 179 BZ 64 58 12 2 

16 164 342 76 65 29 5 

12 181 208" 80 51 14 3 

30 209 317 103 50 9 2 

19 220 311 92 89 19 4 

24 280 394 99 71 12 1 
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provinces 
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Second Quarter 1975 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank-— 
ruptcy and Winding Up Acts was 529 during the second 
quarter of 1975 in comparison with the total of 705 for 
the same quarter of 1974. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $10,794,636 higher 
than the total of $62,586,334 recorded in the same quar- 
ter of 1974. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 190 compared with 306 
for the same quarter of 1974. Liabilities in this in- 
dustry increased from $19,720,327 to $29,345,751. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 62 compared with 31 for the same period of 1974 and 


the liabilities increased from $7,225,590 to $13,056,396. 


The number of insolvencies in the construction industry 
decreased from 160 to 91 and the liabilities decreased 
from $16,772,043 to $9,472,802. In the service indus- 
try the number of failures increased from 82 to 107 and 


the liabilities increased from $6,473,724 to $14,124,170. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 202 business failures in Quebec during 
the second quarter of 1975 compared with 280 for the 
same period of 1974. Estimated liabilities increased 
from $28,329,789 to $35,554,700. In Ontario the number 
of bankruptcies decreased from 278 to 254 and the es- 
timated liabilities decreased from $20,404,224 to 
$19,856,837 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures decreased from 
70 to 26 and liabilities decreased from $4,209,272 to 
$2,721,979. The number of insolvencies in British 
Columbia decreased from 57 to 40 and the liabilities 
increased from $8,533,174 to $14,956,132. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are li- 
mited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not 
include failures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of failures 
of wage-earners is shown but the amount of liabilities 
is not recorded. Proposals from insolvent persons are 
not included in the bankruptcy data but when such pro- 
posals are rejected by the creditors the proceedings 
May then come under the Bankruptcy Act. In Table 8 the 
number of proposals is shown to give a general impres-— 
sion of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


INTRODUCTION 


Deuxiéme trimestre 1975 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 529 au deuxiéme trimestre de 1975, 
comparativement a 705 au trimestre correspondant de 1974. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 
de $10,794,636 comparativement 4 un total de $62,586,334 pour 
le trimestre correspondant de 1974. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 190 en tout, comparative- 
ment a 306 au méme trimestre de 1974. Le passif dans ce secteur 
a monté de $19,720,327 & $29,345,751. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 62 faillites, contre 31 pour la période 
correspondante de 1974, et le passif est passé de $7,225,590 4 
$13,056,396. Dans l'industrie du batiment et des travaux pu- 
blics, le nombre de faillites a baissé de 160 4 91 et le passif 
a baissé de $16,772,043 A $9,472,802. Dams le secteur des ser- 
vices, le nombre de faillites a augmenté, passant de 82 a 107 et 
le passif passant pour sa part de $6,473,724 a $14,124,170. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 202 faillites d'entreprises au Québec au 
deuxiéme trimestre de 1975, contre 280 pour la période corres- 
pondante de 1974. La valeur estimative du passif est passée de 
$28,329,789 a $35,554,700. En Ontario, le nombre de faillites 
est tombé de 278 a 254 et la valeur estimative du passif de 
$20,404,224 a $19,856,837, entre le premier trimestre de 1974 
et le trimestre correspondant de 1975. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a baissé de 70 4 26 et la va- 
leur du passif, de $4,209,272 4 $2,721,979. Le nombre de fail- 
lites en Colombie-Britannique a tombé de 57 a 40 et la valeur 
du passif est passée de $8,533,174 a $14,956,132. 


Faillites selon l'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le pas- 
sif se situait dans le groupe de taille $5,000 A $25,000. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés parait au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y paraft pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées étre des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas @6tre éga- 
le au total en raison de 1l'arrondissement. 
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TABLE 1, Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1975 with Comparative Figures for 1974 


Atlantic Provinces Prairie Provinces 


. Ontario ‘ 
Provinces de Provinces des 


1’Atlantique Prairies 


No. 
LE Pramary ss tndust td Sm seieisisisielelele visisce siete sicleiele 
Manufacturing industries: 
2 Food and beverage industries .......... 
3 Textile industries ....... cece eeewr eee 
4 Clothing industries (including knitting 
mills). 
5 Wood industries (including furniture) 
6 Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 
7 Primary and Fabricated metal industries 
8 Machinery industries ......... fe (0:6 4s 10 (Rietae 
9 Transportation equipment industries ... 
10 Electrical products industries ........ 
ll Non-metallic mineral products 
Industries eicelsie:s ccc cc erence peceveess 
12 Chemical Anduserdes iiciwjc ene ojatolsietete sistare re 
13 Other manufacturing industries ........ 
14 Total manufacturing industries ...... 
Construction industries: 
15 General cONnErACt OLS: % <15.% «:0's:0/0% os leieieis sles 
16 Special, trade contractors) \.,.010.s sie.crsleis!s's 
17 Total construction industries ....... 
18 | Transportation, communication and other 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
19 BOO digs) siaiavare 9 eterno ras ileiajar see, cietn oe eesoeees 
20 General merchandise ...... ee lsvem -Weerdie ot. 
21 Automotive, products 5 swiss <esiaieis © ee «% 
22 Apparel; and (Shoes! (a c/s cies vis s\efele vivieieisivie- 
23 HAvGWabe Weicle aisielstorwisisieieislsiv's eis ie\piciels isis assis 
24 Household furniture and appliances .... 
25 DECRG Wale ieleleie love leierereverenevere sievaieieieterere sieteieterare 
26 OtherAEE Ades eoiere:. mise aie selene eles siel~ silts 
727) LOtAal stEraAd esd, ayesisie cles\s 5 dieys.a,0 ateialo:a ela e< 
28 | Finance, insurance and real estate ...... 
Services: 
29 Education, health and welfare ......... 
30 Recreational pservicesincis.< om seca nieleeisiaie 
31 BusimesseSerVviCes Zc se c's cle alald sieisic cl ereleis 
32 Personal services ......... sie wove. ore) S/elelave 
33 Other services) Fecciccicc Cotes acceeneses 
34 RotaligservilCes: pifaersisiavert«, sie) slaleemereie cra 
35 LOE 1s steteie/e\e)a/sieleie tisieivieleleisterstalovelereiers 


ey 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Deuxiéme trimestre de 1975 et chiffres comparatifs pour 1974 


British Columbia 


Te 


Total 
Colombie- Number Liabilities 
Britannique = - 
Nombre Passif 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 é 
N 
“i $7000 == 
7 1 20 20 1,403 AOOS | tindustrles spr ima Lv eS iiss s:5/s suere-0ce 06 eferere o.ereersierseiere 1 
Industries manufacturiéres: 
_ = 1 3 583 190 Industrie des aliments et boissons .........0.6 2 
- - - 4 - 824 INS tire PextiMes < Ns ealelsieisicens eisteteresesierersreere nets 3 
- —_ 1 3 199 368 Industrie de 1l"habillement (y compris la 4 
bonneterie). 
_ 2 8 7 551 3,007 Industrie du bois (y compris l'ameublement) ... 3 
— 1 7 10 480 2,162 Industrie du papier et activités connexes (y 6 
compris l'imprimerie et 1'édition). 
= - 2 3 818 3,369 Premiére transformation des métaux et fabrica- 7 
tion de produits en métal., 
- - - 5 = diz Fabricatdoni ide) machi nesters cveiccc:stpielerorers) eieicisisvetstats 8 
= - 3 4 1,423 375 Fabrication de matériel de transport ......eeee 9 
- - 1 2 875 496 Fabrication de produits électriques ........... | 10 
= = 1 2 24 46 Fabrication de produits minéraux non ll 
métalliques. 
- if - 3 - LOT Pndusitertey chit rmiilg ie’. <.<10/0. «ss: 0sstevelate oe nate sivrsleeteteren | Le 
- 2; 6 16 PDD Ife 15316 Autres industries manufacturiéres ....eseeeee0- | 13 
- 6 31 62 7,226 13,056 Total, industries manufacturiéres .......s..e.-| 14 
Batiment et travaux publics: 
13 1 97 33 12,405 Sino) Entrepreneurs (generaux |. .... ees selewwesisie wercisieciere | LD 
4 3 63 58 4,368 6,016 Putrepreneurs specialises. .. slswicievalsi sere eeldelercier) | LO 
17 4 160 or 16,773 9,473 Total, batiment et travaux publics .......... | 17 
12 4 on Sy 8,615 3,291 | Transports, communications et autres services 18 
publics, 
Commerce (gros et détail): 
2 3 52 20 De STZ 1,126 ALIMENEDETON Vhs ccc ere eon ain tele eiaiee cae Welmiare | bo 
= = 4 9 74 7,844 Marchandises diverses .........- Socmnoncopoocgod 4 0) 
3 4 55 4l 1,622 Ie 525 Produats de I Vawtomobidies is). «tetasieie.et enelesteiesesteen | al 
- 1 yt 34 2,964 9,660 Habidiement ct echaussures:, crc<rcisie.c «cic s-e alerelaeerereisie eee 
- - 3 5 316 OT QuineadlLerde Weick. «6:01 ovale leisiaieisvehela! Cisie cidiaielsiefetsislelelenil2 
3 = 63 24 4,013 Papdt hy) Ameublement et appareils ménagers ........+ee0. | 24 
- - 1 1 19 “DS MEdiicameites ./s1s aie cieie a «0 cle 4 einssiale(e te oeimiey efoto emterereten || Coe) 
3 5 ai 56 8,341 5,835 AUWERES! COMMELCES! 6. <.2.0 oc ic\5 lve eieiens stalelolel ele meieiaitietee: | O 
id iS; 306 190 19,721 29,345 Totals COMMERCE? oc. piee:cle ere a anareteretete ore7e/e.creterere tenn | aad 
2 - 15 7 DST 1,982 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... | 28 
Services: 
I i 6 6 202 7,011 Enseignement, services médicaux et sociaux .... | 29 
== 2 5 14 281 971 TOISAS Ua tevelenesteretoiere ate) siekevererpretaie(aieeisiats AOS OUIO acy pes) 
1 he 6 16 1,230 levis Se@Evices’ GCOMMENCL AUK ccs. «ce cpslace oie nee e eieiaitiolemoe 
D 33 51 12 4,316 262 Services personnels ............. alersievele sie stersieeie: || oie 
1 4 14 59 445 4,506 MUIEEES: SEV ICES Te ge is/sicletenerevstetere states lelelsiaidrelstetelstsi omic: 
8 12 82 107 6,474 A b23 Total, services ..... neaoocasocouccooduognobe || Se 
57 40 705 529 62,589 735319 otha dase eteistetsterels.e fn svehaneleloqalolstetaks e¥s-sleisisiwieteheveterere al (Oo 


TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


— 


Manufacturing industries 
Industries manufacturiéres 
Total Primary Wood Primary and Transpor- 
industries | industries industries | fabricated tation 
= including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries | industries | industries 
des primaires = = = = 
industries Industries Premiere Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1'ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. | 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1974 
D), SaARvALY sa J ANVAST p elelelsrcle sies/slele 20,061 628 3,259 = Hil - 145 
2)| February — Févriers 1e.0.42 ter. ZUS595 368 4,900 107 Pap Pas) = 153 
OG) Malt hts Mana Sie aict-walsueiais alae oiava ote 21,466 255 VPaY ie) 208 30 - - 
een PAD Radel — SAV acl ya are penceora(ohenetecarerarsise 75705 840 1,605 109 = = 755 
Dil Mat yn-ow Ma twrearereteversiee ee ech Oe 255.214 391 5,167 258 Tee - 668 
(ai litte Oe altho Canta Semon Ag Ac 19,667 172 454 184 87 - - 
7 WS WL y =~ TULL CEP oa ae cate crete eres. o'e 17,033 387 2,958 Di: 106 ee - 
8) "August — Aout +... «i. noose 23,494 242 2,465 104 - - - 
9 | September — Septembre ....... 5 24,168 280 Paes y7 £3) n22 402 - ~ 
10) | October — Octobre s\n. ssee ole » 45,3827 603 11, 408° 159 700 3,624 575 
11 | November — Novembre .......... 60,689 530 14,645 186 281 2,701 81 
12 | December — Décembre .......... 28,1135" 0) 10,248 124 402 - 8,861 
1975 
13s January — Janvier). .s.s.-. aan e 29,1587| 7,400 3,454 560 856 132 14 
14 | February — Février ........... 23,558 310 6,417 46 480 2,675 567 
Lol iManchu—aMayG arava erro aleclsiciere ele 40,8367 239 13,571 679 603 60 467 
L6n|ApetIG—vAvEt ae scm ese ccomen mete 12,162 82 2,003 283 10 = 189 
D7ol MayanuMad aces e's em = or re iSeees 45,735 1,803 9,587 2,639 1 4 = 
18 | June — Juin ........seseceecee 15,485 224 1,466 85 1 il 1 
19) | July nul L Le tiie aie erclctie's visieietele 
20) WAU gue ta —CAOUEN oe ais siereis sve \a\c 60's 
21 | September — Septembre ........ 
22) \OCEODEE =] OCEODEE (eres micrele s oloinie 
23 | November — Novembre .......... 
24 | December — Décembre .......... 
25 1974 — Six months — Six 125,708 2,654 18,358 866 3,686 - bead 
mois. 
26 1975 — Six months — Six 166,934 10,058 36,498 4,292 1,951 2,872 WePSE) 


mois. 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales 


par mois et par activité économique 


7 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


Transportation 
communication 
and utilities 
industries 
Transports, 
communications 
et services 
publics 


Trade industries 


=i 


Commerce a] 
Household 
furniture 
Apparel and 
Food and shoes appliances 
Total — - _ 
Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 


exh 


Finance 
industries 


Finances 


Service 
industries 


Services 


5,352 
5,547 
4,800 
5,061 
6,784 
4,926 
3,519 
9,949 
6,235 

11,738 
5,949" 
2,762 


Unies 
2,355 
1,892 
1853 


4,973 
3,147 


1,145 
2,234 
1,329 

769 
2,673 
Beis 
1,630 
1,179 
2,368 
Leo tl 

16,476" 

669 


626 
504 
3,047 
1,523 
982 
787 


thousands of dollars — milliers de dollars 


6,204 
6,128 
8,553 
8,217 
7,018 
4,485 
4,576 
7,381 
7,283 
8,439" 

16,0297 
8,714" 


7,7467 
6,753 
11,668" 
4,868 
17,069 
7,409 


40,605 


S55 O13 


907 1,074 
872 551 
335 503 
798 986 
926 751 
648 16225 
358 930 
510 1,017 
2 871 
ree: 587 
6,542" 856 
248 158 
281° 1,617 
2,407 739 
279% 1a 
216 1,084 
188 6,414 
722 2,162 
4,486 5,090 


4,093 13,433 


1; 065 
536 
1,086 
981 
1,424 
334 


750 
949 
1,082 
262 
914 
1,200 
1,944 
1,660 
2,392 
8,495 
1,228 
112 


300 
1,756 
3,752 

444 
1,522 

16 


1,873 
5,463 
6,667 
1,889 
O99 
2,436 


13,138 


OMNADUFWNE 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures 


Seton 


by Months and Industries 


— 
Manufacturing industries 
Industries manufacturiéres 
Total Primary Wood Primary 6 Transpor- 
Gadueecies fndueeriies industries fabricated tation 
“2 ue including metals Machinery equipment 
Rasanbile iadusenies furniture industries industries industries 
des primaires Total paar roa ES eS ely 
industries Industries Premiére Fabrication] Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
1974 
1| January — Janvier .......... é 238 7 21 — 3 - ak 
2| February — Février .........-- 265 9 20 3 Z - 2 
3) March — Mars ...cscccccevceces 264 9 23) 3 1 - - 
4| April — Avril .....--.sseeeeee 224 8 z/ 2 = - 2 
Sul May —= Mad." '\eie.'e\la|0/a ia.) cle'oi0.0 © siwie eis 271i 7 17 3 Z - 1 
6] June — Juin ......ceeeees r 210 5 7 L 1 - - 
7\\ July — Jutllet® 2 ooo ccc css 7 7A Ut 5 12 a 1 3 - 
8| August — AoUt ......-+esseeeee 212 5 2: 3 = _ = 
9| September — Septembre ......-.. 247 7 10 if 2 - - 
10 | October — Octobre .....-.-eeee% 288 12 31 1 4 a 8} 
11| November — Novembre ..... - 286 9 24 2 3 1 ib 
12 | December — Décembre .......... 130 3 lal 1 3 - af 
1975 
Lab Tanuary —)danvilers ca cieieriete sel ste 72s Z 15 2 2 1 1 
14| February — Février .........-. 181" 4 22 2 2 2) 3 
TS \| (March =.Mars ceetctte osc es okt 209° 2 33 2 3 1 2 
16| April — Avril .......-eceeeeee 174 2 21 3 1 - 2 
17 | May — Mai ....cccccccscccovece 197 16 25 3 1 4 2 
18} June — Juin ©... 2. ccesseescoee 158 2 16 l il it 1 
19\| July — Juillet ¢......cccecceee 
DO August, — AGUE Wise or sims eels s0)= ele 
21| September — Septembre ........ 
22 | October — Octobre ......-ecese- 
23| November — Novembre .........- 
24 | December — Décembre .........- 
25 1974 — Six months — Six 1,472 45 95 14 9 - 6 
mois. 
26 1975 — Six months — Six 1,091 28 132 3 10 9 9 
mois. He 
piel lt =a Be bt eee z= 3 


Constructio 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


ahi) 


TABLEAU 3, Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Transportation 


communication 
n and utillities Finance Service 
industries industries industries 


Household 


furniture ; "| 
Transports, Apparel are Finances Services 
communications : 
Be Food and shoes appliances 
et services 


publics 


Alimentation Ameublement 
et 
appareils 


ménagers 


Habillement 
et chaussures 


38 24 116 20 18 23 4 28 
35 33 128 21 23 14 3 37 
52 30 108 14 17 15 6 36 
48 26 110 23 12 15 3 22 
74 40 102 7) 18 24 5 26 
38 25 94 12 21 24 7 34 
43 35 87 9 19 17 4 25 
52 25 94 10 18 ll 7 ug 
52 32 108 | 23 | 13 16 | 7 31 
58 34 111 13 17 16 6 36 | 
53¥ 40r 120°] 23°] 14 184] 5 35 
23 7 587] 4 8 TM 3 2541 
24r 11 80" 4 20 10 2 38 
29 14 72 7 13 11 8 32 
32 18 75" 6 fei 8 7 42 
25 18 69 6 15 8 4 35 
34 20 61 8 14 10 2 39 
32 14 60 6 12 6 1 33 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, 


Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


al Atlantic | a 
Provinces 
- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1'Atlantique | 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1974 
1 | January — Janvier ..ceceeceeecercescescrcseseccess 446 75192 9,988 430 
2 | February — Février weer ee esse ee eec cere rerccecees 34 13,556 5,291 299 
3 | March — Mars ..-..cccsccccececers ielate treme aloisers''s: 743 11,782 | 7,095 959 
A Aprile — Avril! si. <cajejajedleiele -erieleeipne eres ter oe 44) 7,129 7,459 321 
5 ||May — Mad ..ccvecsnccccccscversescerrecccssrrrcse 452 15,486 6,538 311 
Gol Tune —— Juin scceie sic s cee oleverein/sielaierereie rie eerie m.cisier= witie 217 B/S 6,408 223 
7 | Suly — Juillet ..eeecccc cc csew ere cicsercccreteners 53 5,343 7,659 223 
8 | August — AOTt 22... cece ccee cer eeescccrercecscces mae 9,341 75308: yy 
9 | September — Septembre ..+.-eeeeeeeeeeeerreecerces 643 10,059 8,549 1859 
10 | October — OCtObre ssseeeceeceerceereererescercese 274 26, 300*| 15,6314 505 
Dab Mowerber — Novewbre «..cvnswanbtees tetemem te + re arom « 446" 20,936" 32,8960 103 
12 | December — Décembre .....eeeeeeceececcscrserccees - 15,426 Wal yes 77 
1975 
13) January — Janvier. s.-se ote ube cenesdense-sbe awa 1,148" 15,693 4,491 273 
14 | February — Février ...eeseeeeeeeeeeeece sf evareeeiesietere 764 8,943 10,824 232 
15 | Warchs— Mars) -ts06< cee se ee Be) ee 44 inoue eae 232 27,819" 8,690" 87 
16 | April — Avril ......-s--eeeees atalehstece erahavetats cfc /ereliy 28 3,840 6,292 254 
17 | May — Mai .-.-sceccecveees a sidtehs tasters siete! s sistersiniel srete 40 22,353 9,187 21 
US Tuumec—— CULM ereleieseleysi9:d eters oie) elstlehe seis lel eicieisie dtorehate 223 9,362 4,379 157 
19 | July — Juillet ...... Pia eiel® «ei ehefaleieisleicisieiele’= siorele) esas 
20 | August — AOGt ....eeeececeeeeneccececceecennseres 
21 | September — Septembre .eeeeeeeeeeesereceeererecs 
22 | October — OCtODTE weseeceeeesccsrececeeseseeceres 
23 | November — Novembre .ecceeeceeesseceseceeseseeree 
24 | December — DéceEMbre .eseeeereeeesresceecrseereres 
25 | 1974 — Six months — Six MOIS ...---eeeeeeeeereees 25339 61,450 a2 119 2,543 
26 | 1975 — Six months — Six mOiS ....--eee ee eeeeeeeee DENS) 88,010 43,863 1,280 
on i peer 3 1 coe fhe 
TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 
if Atlantic if | 
Provinces 
- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
' 
He i eee Atlantique 
1974 
1 | January — Janvier ...eeee eee ee eee ee reece eres ceece D 100 96 6 
2 | February — Février oes eeeeseveeeeereeccee ateveretate ts. 1 115 105 5 
3.| March — Mars cecccccccvcvccvcccccessccsecsssesers i [23 106 5 
4 | April — Avril ..... Bivie aha wielst slates sia cioteters (a nie slat obsist=ls if 83 98 8 
Baiag, = Mal nscee ccc eee rae odeth «nen visc.ce ua oie : 8 111 108 6 
6, June — Juan <\je. Dhales one! otacel ale lela eters wi slevsiele she rehelatn leks! «ire 5 85 [DP / 
7 | July — Juillet .....eece rece ccccccceccrcececccces 1 86 86 7 
8 | August — Aott ..... einioiciseie Siareteve a sinveteelsiasseie a otaiarnis = 89 77 5 
9 | September — Septembre .....- cit FoI CIS OIeO epcalena ate aheye 6 93 99 5 
10 || October — OCEObDTe 2. ..ccevcucusesceeecesons mieteictate 2 123% 110° 8 
11 | November — Novembre ...eeeeeeeseceeers Prats, ieee 5 6 guna 126° 2 
12 | December — Décembre ....ccecvcereevcecseres AEROOIE - 49r DE 3 
1975 
13 | January — Janvier ..ecseeseeeeeccercees eee ralevers 6" 74 TAL 3 
14 | February — Février ....eeeeeeeeere BO mae Pisfais 4r 51 98 2 
Teal MMe o Na Lawn tis reraiers ore pioreiele avearvin(e slereistewsleraisiens SG Ae 2 85" 92" 3 
16 | April — Avril ....ceeeeeeeereeeeees tale ar elevelatere mee 1 60 90 4 
17 | May — Mai ...cccccccececcrccecs ens nierale atta tmpretsieien 2. 73 100 4 
fs ||kuev> = Qrebste 5 pobooec TOCA DRED CLO EeCOa 0.5 A IOC 4 69 64 2 
IGh| andi; GS ape QAMRAMMOBRERnT. 6 Aaencnerctars ac co a0 
20 | August — Aolit ....ceeecescercccecccece ceiateieetereras 
21 | September — Septembre .eeessseercerccceccessccere 
22 | October — Octobre .ecceeeee age dials 9167s) svsliene a simecsleravere 
23 | November — Novembre .eceeseseeecveecees POY a MRED 
24 | December — DéceMmbre ..ceeeeeeercrverevecrcesvecece 
25) 1974 — Six months — Six mois ..........+.6- ae tee 27 617 585 37 
26 | 1075 — Six months — Six Mods 2.5. c ene wine aces 19 Ale 515 ft 18 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, 


Sey 


avec données cumulatives 


pour les provinces et certaines villes, 


British WW 
Columbia 
Saskatchewan Alberta - Canada Toronto Montréal 
Colombie- 

Britannique a = {y? 

thousands of dollars — milliers de dollars 
13 757 636 20,061 1,845 BD? | Al 
97 797 i521 21,595 1,109 5,444 | 2 
24 128 735 21,466 2,108 AMOS || 3 
1,426" 237 692 17,705 1,355 4,185] 4 
262 775 1,389 25,214 700 4,677] 5 
179 485 6,452 19, 668 2,691 1,179] 6 
1,456 903 1,397 17,033 2,862 1,346] 7 
1,193 2,185 3,285 23,494 4,089 4,663 | 8 
464 237 2,358 24,168 717, 3,794 | 9 
36 356 2,279 45,3820 3,990] 9,398 | 10 
120 4,113" 2,959" 61,5731 6,449 10,216" 11 
= 154 689 28,198 2,361 1,047 | 12 
= 4,546" 3,007 29,158" 1,813 2,960 | 13 
33 esata 1,381 23,558 4,885 4,746 | 14 
21 513 3,474" 40,836" 4,356 14,948 | 15 
339 141 1,267 Tsien 970 1,152 | 16 
560 91 US PRY 45,735 4,108 4,266 | 17 
427 476 463 15,485 821 2,481 | 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

2,001 3,179 11,426 125,709 

1,380 7,148 22,819 166,933 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, 


Saskatchewan 


Alberta 


British 
Columbia 
Colombie- 

Britannique 


Canada 


Toronto 


provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


Montréal 


sg 2 


TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabillities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité Gconomique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1975 
1st 2nd 3rd 4th lst 2nd 3rd 4th 
quarter | quarter | quarter | quarter quarter | quarter | quarter | quarter 
ae 2e 3e he Poca) ) ee 2e 3e he 
tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- 
mestre | mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre 
Manufacturing — Industries manufactu- 

riéres: 

Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... il ih 2 - - 

SP 5000 =$125 O00 vepeieteleemlemiorsiciste = slelerots 9 7 7 7 30 lyf | 15 
DEAN» CORO) cmontcas SooanodncOnG 15 4 4 10 33 iit 13 
50,000- 100,000 ..... SERPS Tacratcttetats 14 5 7 11 37 10 11 

Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 25 15 16 375 93t 28 23 

To Gals. 6 eae che Bre eto Sonik 64 31 34 66*| 1957 66 62 
Construction — Batiment et travaux 

publics: 

Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... = 1 - 1 2 2 al 

$ 5,000-$ 25,000 ..... peta’. oreo tote Ste 40 50 38 34 162 31 28 
D5AOOO= MS0G OOO, syeteieieiel ofererelerrents ecto 30 37 28 41 136 22 20 
FONOOO= PU OONOOOcersistieieleleletetaletetebetere terete 23 28 34 28 113 14 23 

Over $100,000 — Plus de $100, O00) tieler 32 44 47 30%) 1537 14 24 

Mota Loe ken 2 Sent ARES Ase 125 160 147 134T| 566" 83 91 
Trade — Commerce: 

Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 4 4 6 16 9 3 

$155000=$" 255 000M rete srs wer eies Stats 151 117 97 98™| 463° 69 50 
AOS SW sass Be ae ae Stave 102 94 70 73 339 34 62 
HOC F100 LOC Om ete e ste wieteiecclaretterelere ie % 52 54 73 55 234 42 36 

Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 45 37 45 57*| 184 49 39 

Motel tenes EOP ASC AGO AOL 4 352 306 289 289 |1,236 203 190 
Service — Services: 

Under $5,000 — Moins de Wee OOO Mec ect 4 a 2 - 7 6 1 

$ 5,000-$ 25,000 ....... Rie Mr d 44 36 34 35 149 38 43 
D5. OO0= MED Os000. asec nes - a RASS coe 25 18 18 at 82 18 26 
XCAOOOS AOOOR! nd ig onaconacacuade a 16 15 8 49 | 58 21 14 

Over $100,000 — Plus ea $100, O00 corer: 12 12 11 21 56 on 23 

ie RE Eee Seen er, Sia nemicrs Serer 101 82 73 96"| 352° 104 107 
Total Canada — Ensemble du Canada: 

Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 7 7 6 9 29 39 9 

SES OO0— $25 OOO erareioie ottele ccs vei suet sler als 294 265 220 220%; 999° 325 156 
DEMOOO=N 50. 000 terete dele LC Ee 202 184 158 1735 e722 208 140 
FO), OO0S ADOC ooradia - so OoOnIGOTCUS 135 123 148 131 537 192 96 

Over $100,000 — Plus de $100, 000. ee 129 126 138 1667} 559% 250 128 

Mot alee te since ctor le sees SOREN 767 705 670 704*| 2,846 714 529 
Québec: 

Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 6 3 4 15 12 4 

$5000=9102 55 000) sete eis, MG OTTO 124 97 82 82 385 49 44 
AREOOVS AOAC Heosodpaducegodeenne 82 70 66 oie||  il7s 36 50 
50,000- 100,000 .....-- SAN Pez ar pee: 59 48 64 55E 2265 47 49 

Over $100,000 — Plus de $100, OOO. 71 58 53 83*| 2657 59 55 

Totals ceicteocts cease sie eo cee oe aes 338 279 268 283*|1,168" 203 202 
Ontario: 

Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 1 2 3 10 8 5 

SES O00 S25 O00 meats titoe acs cieetele se Me 133 ial 97 100*| 442 97 90 
DENOOO= SO O00 meee s cei ieiticiowtes ve Ss 74 68 59 86"| 287° 53 66 
50 OOO LOOKOOO! cicicre siete wieveielsre avers Ag: 53 49 53 55 210 42 41 

Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 43 48 Sul 60 202 49 54 

Wo taileveetremeerrs Be ote ener Mate aie 307 278 262 3047 }1,151 249 256 


Total 
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Ges 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité Economique 


JAtlantic Prairie British Manu- Construc-— 
Provinces Provinces |Columbia factures tion Trade Service 
Canada - Québec |Ontario = - - - - ae 
Provinces Provinces |Colombie- Indus- Batiment Com- Services 
de des Britan- tries et merce 
1'Atlan- Prairies nique manufac- travaux 
tique turiéres | publics 
1974 thousands of dollars — milliers de dollars 
January, — Janvier asi. see 84.3 140.9 187.4 OTe 
February — Février ....... 81.5 TS Bi 47.9 BE y/ 
Maren! — Mans! We i<e.<\<i<is Soc 81.3 O2nS 79.2 68.7 
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OU Yam IT OLE. 5 eye ie eyeleictere 
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September — Septembre .... 
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November — Novembre ...... 
December — Décembre .. 


sees 


TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économiques 
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Third Quarter 1975 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 524 during the third 
quarter of 1975 in comparison with the total of 670 for 
the same quarter of 1974. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $18,765,847 higher 
than the total of $64,695,587 recorded in the same quar- 
ter of 1974. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 183 compared with 289 
for the same quarter of 1974. Liabilities in this in- 
dustry decreased from $19,239,380 to $18,674,473. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 66 compared with 34 for the same period of 1974 and 


the liabilities increased from $7,996,827 to $21,539,725. 


The number of insolvencies in the construction industry 
decreased from 147 to 94 and the liabilities decreased 
from $19,702,494 to $12,677,529. In the service indus- 
try the number of failures increased from 73 to 88 and 
the liabilities increased from $5,646,641 to $7,696,137. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 215 business failures in Quebec during 
the third quarter of 1975 compared with 288 for the 
same period of 1974. Estimated liabilities increased 
from $24,743,370 to $47,757,498. In Ontario the number 
of bankruptcies decreased from 262 to 250 and the es- 
timated liabilities decreased from $23,561,671 to 
$22,197,865 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures decreased from 
63 to 25 and liabilities decreased from $8,655,325 to 
$8,176,641. The number of insolvencies in British 
Columbia decreased from 70 to 31 and the liabilities 
decreased from $7,038,999 to $4,892,047. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are li- 
mited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does not 
include failures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of failures 
of wage-earners is shown but the amount of liabilities 
is not recorded. Proposals from insolvent persons are 
not included in the bankruptcy data but when such pro- 
posals are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In Table 8 the 
number of proposals is shown to give a general impres- 
sion of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


INTRODUCTION 


Troisiéme trimestre 1975 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 524 au troisiéme trimestre de 1975, 
comparativement 4 670 au trimestre correspondant de 1974. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 


augmenté de $18,765,847 comparativement 4 un total de 
$64,695,587 pour le trimestre correspondant de 1974. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que 1'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 183 en tout, comparative- 
ment 4 289 au méme trimestre de 1974. Le passif dans ce secteur 
a baissé de $19,239,380 4 $18,674,473. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 66 faillites, contre 34 pour la période 
correspondante de 1974, et le passif est passé de $7,996,827 a 
$21,539,725. Dans l'industrie du batiment et des travaux pu- 
blics, le nombre de faillites a baissé de 147 4 94 et le passif 
a baissé de $19,702,494 4 $12,677,529. Dans le secteur des ser- 
vices, le nombre de faillites a augmenté, passant de 73 a 88 et 
le passif passant pour sa part de $5,646,641 a $7,696,137. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 215 faillites d'entreprises au Québec au 
troisiéme trimestre de 1975, contre 288 pour la période corres- 
pondante de 1974. La valeur estimative du passif est passée de 
$24,743,370 a $47,757,498. En Ontario, le nombre de faillites 
est tombé de 262 4 250 et la valeur estimative du passif de 
$23,561,671 A $22,197,865, entre le troisiéme trimestre de 1974 
et le trimestre correspondant de 1975. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a baissé de 63 4 25 et la va- 
leur du passif, de $8,655,325 4 $8,176,641. Le nombre de fail- 
lites en Colombie-Britannique a tombé de 70 4 31 et la valeur 
du passif est passée de $7,038,999 a $4,892,047. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le pas- 
sif se situait dans le groupe de taille $5,000 a $25,000. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés parait au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y parait pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées @tre des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas é6tre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1975 with Comparative Figures for 1974 


Primary industrieS .sssseeeeeeeeeeereeees 


Manufacturing industries: 

Food and beverage industrieS ....+-e-+e- 

Textile industrieS ..eeeeeveeeeeeereees 

Clothing industries (including knitting 
mills). 

Wood industries (including furniture) 

Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 

Primary and Fabricated metal industries 


Machinery industrieS ....se-eeeeeeevees 
Transportation equipment industries ... 
Electrical products industries 
Non-metallic mineral products 
industrieS .cccccreccsccccovcsccevere 
Chemical industrieS ..eeereseeevesesecs 
Other manufacturing industries ......-. 


ee eeeeee 


Total manufacturing industries ...... 


Construction industries: 
General CONtractOLrs weseeeveseeeveeverss 
Special trade ContractOLrs «eeeeeeeseeee 


Total construction industries ....... 


Transportation, communication and other 
utilities. 


Trade (wholesale and retail): 
FOOd. sec ccocits tus ctv p ana see cama sens ee 
General merchandise ..ereceesecceceeees 
Automotive productS ceececeeceeseeccces 
Apparel and ShOES ceseeeseseeeseecerees 
Hardware wececvevccesecccesevecesscsess 
Household furniture and appliances .... 


DLUZS secececcerceseeererereseseseseses 


Other tradeS wecccsecccccesescesvcceces 


Total trade, c.cccccescsccescccvcversese 


Finance, insurance and real estate ...... 


Services: 
Education, health and welfare ......... 
Recreational sServiceS .sccccccccccecece 
Business SeCTVICES sececececcccccccvccce 
Personal ServiceS .ccccccccccccscccccce 
Other SeTVIiCES .eccccecccccesecsesccces 

Total services ..cerere 


Cr 


TOES Lig ie 0 cisiers 0a e.nielnro 0 (eine a (ed ieleieie-ssakainse 


Atlantic Provinces 


Prairie Provinces 


Provinces de ——s Poretts Provinces des 
1'Atlantique Prairies 
1975 1974 1975 


TABLEAU 1, Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Troisiéme trimestre de 1975 et chiffres comparatifs pour 1974 


Colombie- Number Liabilities 
Britannique - = 
Nombre Passif 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 


3° 000 


Mee) 


ENCUS Ent eS Epi Ma 1HeSw ere laieleis/stalsye ocr leelerewieiels eves aielete 


Industries manufacturiéres: 

Industrie des aliments et boissons .........e0- 

MNGNS EELS BECKE Tok. sisroc eisclclejslelelctelsicleisiete| eisietelelale 

Industrie de l'habillement (y compris la 
bonneterie). 

Industrie du bois (y compris 1'ameublement) 

Industrie du papier et activités connexes (y 
compris l'imprimerie et 1'édition). 

Premiére transformation des métaux et fabrica- 
tion de produits en métal. 

Fabrication de machines ...cscsccscovcvaceseaces 

Fabrication de matériel de transport .....eeeee 

Fabrication de produits électriques ........++.+ 

Fabrication de produits minéraux non 
métalliques. 

Tndustrie chimique’ 2.56... acceclose sees eee ee tire 

Autres industries manufacturiéres ......seseeee 


Total, industries manufacturiéres ......+.220 


Batiment et travaux publics: 
Entrepreneurs: generaux .'.'./.sscisle a's clelees os's aleleleve 
Entrepreneurs spécialisés .....cccceeeccccccves 


Total, batiment et travaux publics ..........- 


Transports, communications et autres services 
publics. 


Commerce (gros et détail): 
Alimentation ..cccccceccses shoialejele.e 0.61) 4<ele te ievereterers 
Marchandises diversesS ...ccrcccccccvvcccsecsces 
Produits de Lautomobile’ (esses iciee sieisleelateletere 
Habillement et chaussures ...cecceccccccccesecs 
QuincalllerLe ccc cceccccscesccencescevesscocs 
Ameublement et appareils ménagersS ..-..eeesecee 
Médicaments ....... ciorelelesclererel elcteleleteaielsiass s(oloialeleiore 
AutTreS COMMELCES ceevevecceseereresecescceseses 


Total, COMMErce .ersccccccrccccccensccesecsece 


Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 


Services: 
Enseignement, services médicaux et sociaux .... 
LOLSILFS wccccccccccccccvevccecccsvccessccccceee 
Services commerciaux .ecccecseceseeesecsecssece 
Services personnels .ececeeescccsccvcccesessces 
Autres SeELviceS ..cccccccccvcccccceecsscsccccce 


Total, SeErviCeS weececeececcvcrcecsesessccoes 


Total occccccccsccscccccecsoveeseccessonvess 


17 


18 


TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


| PA ae ae eee te 419 See 


Ses ete ee — + al 
Manufacturing industries 
Industries manufacturiéres 
Total Primary Wood Primary and 
industries industries industries fabricated 
= aa including metals Machinery 
Ensemble Industries furniture industries | industries 
: des , primaires Total = = fos 
industries Industries Premiére 
du bois, transfor- de machines 
y compris mation des 
1'ameuble- métaux et 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. 
| ns ial thousands of dollars — ai ters de dollars 
1974 
1| January — Janvier .....-. aia dtaie 20,061 628 Gi past) - TiS - 
2| February — Février ..........- NOES )5) 368 4,900 107 Fa 51/725. - 
3) March — Mars) ..cccecciceseces ois 21,466 255 Dis Dis 208 30 - 
4| April — Avril .......----+- 5 5A OD 840 1,605 109 - _ 
5 May —' Mad’ sc. si ose ais asic cicisiele 25,214 391 5,167 258 731 - 
6.) June: —- JUdn: so. sicaiwioveepepetereressioiruc ' 19,667 172 454 184 87 - 
7 | July — Juillet ...........s0-- 17,033 387 2,958 77 106 1,724 
8| August — Aodt ...... Poe OOOO 23,494 272 2,465 104 - - 
9 | September — Septembre ......--- 24,168 280 2,575 122 402 - 
10 | October — Octobre ...... mapeaeteis 45,382 603 11,408 159 700. 3,624 
11 | November — Novembre ....... ty 60,689" 530 14,645" 186 281'| 2,701 
12 | December — Décembre ..... ; Des 154 10,248 124 402 - 
1975 
13} January — Janvier ..... Bedale 9) eae 7,400 3,4544| 560 856 132 
14 | February — Février .........-- Me is) 5¥3} 310 6,417 46 480 2,675 
25! || March —, Mars 5. 0.6:0.0: nies ejsiei cis. e.c0 40,836" 239 13,571 679 603 60 
16 | April — Avril ....... Se ererte 12,162 82 2,003 283 10 Ef 
17 | May — Mat ...ccscceseee API 3 45,735 1,803 9,587 2,639 1 4 
US|) Jane — | JULI c< aicssieisvepsiciieieisie)siejele 15,485 224 1,466 85 i al 
19 | July — Juillet ........... peters 35,548 120 nee 285 _ 2,289 = 
20 | August — AoUt .......+.s+ee-s 27,040 650 2,425 = 569 SZ 
21 | September — Septembre ........ 20,876 85 7,830 a 87 5,256 
22 | October — Octobre ..... Areas ae 
23 | November — Novembre ....--++e- 
24 | December — Décembre ...-.+.++s 
25 1974 — Nine months — Neuf 190,403 3,593 
mois. 
26 1975 — Nine months — Neuf 250,398 ToS: 
mois. 


Transpor- 
tation 

equipment 

industries 


Fabrication | Fabrication 


de matériel 
de 
transport 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


Transportation 

communication 

and utilities 
industries 


Transports, 
communications 
et services 
publics 


5,352 1,145 
5,547 2,234 

4,800 1,329 

5,061 769 

6,784 2,673 

4,926 5,173 

3,519 1,630 

9,949 1,179 

6,235 2,368 
11,738 1,200 
5,949 16,476" 
2,762 669 

Wn sos 626 

2,355 504 

1,892 3,047 

1,353 1,523 

4,973 982 

3,147 787 

5,760 4,126 

3,046 5,626 

3,872 1,119 


thousands of dollars — 


6,204 
6,128 
8,553 
8,217 
7,018 
4,485 
4,576 
7,381 
7,283 
8,439" 

16,029" 
8. Ta 


7,746" 
6,753 
11,668" 
4,868 
17,069 
7,409 
8,452 
4,594 
5,629 


Alimentation 


Trade industries 


Commerce 


Apparel 
and shoes 


Household 
furniture 


and 


appliances 


Finance 
industries 


Finances 


Service 
industries 


Services 


281" 
2,407 
279° 
216 
188 
722 
1,373 
336 
118 


Habillement 
et chaussures 


milliers de dollars 


1,074 
551 
503 
986 
751 

15.225 
930 

1,017 
871 
587 
856 
158 


1,617 
739 
1,417* 
1,084 
6,414 
2,162 
1220) 
232 
75 


Ameublement 


et 


appareils 
ménagers 


1,644 
865 
1,421 
1,847 
1,148 
1,018 
804 
854 
1,619 
121597 
1,321" 
662 


1, 56 
536 
1,086 
981 
1,424 
334 
726 
592 
617 


750 
949 
1,082 
262 
914 
1,200 
1,944 
1,660 
Peeve 
8,495 


1, 2287 


112 


1,873 
5,463 
6,667 
1,889 
9,799 
2,436 
3,287 
2,267 
2,143 


OMAONDUFWNE 


Sis 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Total Primary Wood Primary and Transpor- 
industries industries industries fabricated tation 
~ es including metals Machinery equipment 
Ensemble Tadustries furniture industries industries industries 
des primaires Total = ia is, i 
industries Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. — i3 eit eat 
1974 
1| January — Janvier ....-.+-+-+- 238 7 21 = 3 _ 31 
2| February — Février ......+-++- 265 9 20 3 2 - 2 
3| March — Mars ...cccccevccvcces 264 9 23 3 g - - 
4] April — Avril ...-.seeeeeeeees 224 8 7 2 - - 2; 
5 | May — Mai ....ccceeececccccecs 271 7 aly) 5 2 - 1 
6] June — Juin occ cctsvccccsesecs 210 5 7 1 q - - 
7) July — Juillet .......-.-eeeees 2LE 5 rz u 1 3 =- 
8| August — AOUt ...-+-.-eeeeeeeee 212 5 12 3 _ a c- 
9 | September — Septembre ........ 247 7 10 if 2 = - 
10| October — Octobre ...--+++eees 288 12 31 1 4 1 3 
11| November — Novembre .......---+ 286 9 24% 2 3 NE 1 
12 | December — Décembre ......-++- 130 3 La it 3 - aL 
1975 
13] January — Janvier ...........- aby ts 2 15 2 2 BP i 
14| February — Février .........-- 181° 4 dag 2 2 D } 
15 March —eMars eer lctis s+ «ciclo 2097 2 33 2 3 i 2 
16| April — Avril ......--sseeeeee 174 2 21 3 i - 2 
17 | May — Mai ..-ceeeeeeeeeeeeeees 197 16 25 3 1 4 $35 
18] June — Juin .......eeeeeeeeeee 158 y 16 1 l l 1 
19| July — Juillet ........-.seees 209 3 22 = 2 = 311 
20| August — Aotit ......eeeeeeeee “ 163 6 oT = 1 ste, = 
21| September — Septembre ....... : 152 3 23 = 2 1 1 
22 | October — Octobre ........- ane] 
23| November — Novembre .......-+- 
24 | December — Décembre ......- preisie 
25 1974 — Nine months — Neuf 6 
mois. 
26 1975 — Nine months — Neuf 41 


mois. 


Construction 


industry 


Batiment et 


travaux 
publics 


38 24 116 20 18 23 4 28 
35 33 128 21 23 14 3 37 
52 30 108 14 17 15 6 36 
48 26 110 23 1 15 3 22 
74 40 102 17 18 24 5 26 
38 25 94 12 21 24 7 34 
43 35 87 9 19 17 4 25 
52 25 94 10 18 11 7 17 
52 aes 108 23 | 13 16 | 7 31 
58 34 111 13 17 16 6 36 
530 40r 1204] 234] 14 184 5 334 
23 7 58°] 4 8 11 3 25 
24r ia 80 4 2 10 2 38 
29 14 72 7 1 ll 8 32 
32 18 75" 6r ital 8 7 42 
25 18 69 6 15 8 4 35 
34 20 61 8 14 10 D 39 
32 14 60 6 12 6 1 33 
35 31 79 11 19 13 5 34 
29 22 52 8 6 9 3 30 
30 16 52 4 2 5 4 24 


a all = 


TABLEAU 3, Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Transportation 

communication 

and utillities 
industries 


Service 
industries 


Finance 
industries 


Household 


Tra re poecaeare Finances Services 
n 0 
3 ie a Apparel and 
communications 
uCe Food and shoes appliances 
et services 


publics 


Habillement 
et chaussures 


Ameub lement 
et 

appareils 

ménagers 


Alimentation 


OANDULFWNE 


=a 


TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


a Atlantic 
Provinces 
- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1' Atlantique 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1974 
1 | January — Janvier ..ceeeeeseceeerescercererececrs 446 7,792 9,988 430 
2 | February — Février ...eeeeeeeecseerccesencececcrs 34 13,556 5,291 299 
Sli March — MALS deci a clsieie eisjoie/© 6 win ajeimainieieis.s *iiaie)*1e 0:6 743 PUT B2 7,095 959 
4 | April — Avril .....ceeccececcceervcccccerecccccce 441 7,129 7,459 321 
5 | May — Mad ..cececcecccccccsccccccrencccces aietatsieseia 452 15,486 6,538 311 
Gal Dune — JULD cise cele «(eis + s/eie se wloie'eisiningeies eeinie:s Bic iereiele 217 5,705 6,408 223 
7 | July — Juillet ....cecccceccscnercceccesesscrrccs 53 Sees 7,659 223 
8 | August — AOGt ....ssecccvecseeeccreerserssccreres me 9,341 T5303 137 
9 | September — Septembre .--eeseeeeeseceeerecececees 643 10,059 8,549 1,859 
10 | October — OCtObre .sceeeeceevereeesereesreces Revels. 274 26, 300° 15,631° 505 
11 | November — Novembre ..seceveeeeveseresscseeseercs 446 20,936" 32,896r 103 
12 | December — Décembre ..sseeceeesecereceeescceseree - 15,426" Tale Gy2s 77 
1975 
13)| January — Janvier ....cse--- eee Ree Ae eee 1,148" 15,693 4,491 273 
14 | February — Février ...-+-++++-- araldceibielnie 6le<e biaterecehers 764 8, 943 10,824 232 
U5)|(March — Mare 2..+-c-slec- ses * = Sevens RACERS str ee 232 27,819" 8,690" 87 
16 | April — Avril ......eeeeeeeee DOCG HOC OCS SOtCeL 28 3,840 6,292 254 
17) May — Mall ccrcicclewcee sie ssesriss+eesem= cite PS 40 227353 9,187 277 
LQeiIamel — TLD ce ale ofels isle vole s/s e(oreistarele i= (clsieieiels)Piciopn ese J 223 9,362 4,379 157 
19 | July — Juillet ......- RO PIATIS ob OD BRACORE D COO ate - 18,857 12,666 1,748 
20 | August — Aolt ....eeeeeeeeeeeeees aie eacheie(cheisratererain ste 437 20,162 4,371 141 
21 | September — Septembre «.+s++eree relareereletefes7ote arateters = 8,738 5,161 SDD 
22 | October — Octobre .....- Giélelute eievecols eles isverwieteherere Giekee 
23 | November — Novembre ....- a dlaretale) «e's stale aeeeralelsiaieis\sie 
24 | December — Décembre .seeeeereeeeee scale eiereietalalereteveje 6 
25 | 1974 — Nine months — Neuf mois ....-++++eerereeees 3,029 86,193 66,340 4,762 
26 | 1975 — Nine months — Neuf moiS ...--++eeererrreee 2,872 135,767 66,061 8,924 
poole ae 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


i Atlantic i i 
Provinces 
Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No.| 1'Atlantique + at { 
+ 
1974 

1 | January — Janvier ..ceeeecsceeecceeceeeeerecceees 5 100 96 6 

2 | February — FEvrier .eceeee eer eeeee er eeeeeeeccees it 15 105 3) 

3.| March — MarS cecccccccccccccrcccceesscsscssccseses 1 123 106 5 
4 | April — Avril .cccceccccccescccscceccccccrccesers 7 83 98 8 

5 | May — Mad .ccccecccccecccceccrrecccecee bide ss 5 HOES 8 lata 108 6 

Guldume —2 JUIN) cisteie csc + wis.0.6.siscpieie oe sisi BAIS Nc: SOD DOOD 5 85 de. 7 

7 | July — Juillet ....eeceeecccceccccceressecceccecs 1 86 86 7 

8 | August — AOUt ..cececese ec eeeeeee creer erercercees - 89 77 5 

9 | September — Septembre ..+-seeeeeeeeeereeerecccees 6 93 99 5 
10 | October — OCtODLE .eeececeeececreerresercecrceeee 2D 123% 110° 8 
11 | November — Novembre ..seeeeceecercssesecereserece 6 114° 1267 2 
12 | December — DEceMbLe .osccececcccccccvcascssesscee - 4gr yes 3 

1975 

13 | January — Janvier ..ceeeeeeeceeeecerecececececes 6t 74 qi 3} 
14 | February — Février ...seeeeeseecereeceecscccerece 4r 51 98 2 
IGS RERZAMEUN ERE Guecnameponohe Sacodeaaodnausd ssondor 2 85° 92" 3 
16 | April — Avril ..cceeec cece e cece cece ccrsesecereecs ut 60 90 4 
17 | May — Mai .....cceeececccccccccceceeceerssrccrees 2 4 
US HGS: eT Udin, eorey clo Sielolelo.s erevetsiersievsie/e ecole sisiajeiateeie sieeve 4 2 
LOM July — Jui lletis siete « «\ieleloielsloleisee's\s s\n sisisieinisisieeine = « 4 
20 | August — AOTE .eceee eee ecccccccccccceereccerecees 4 
21 | September — Septembre .eeeeeeeeeeresececeseeecers 5 
22 | October — OCtObLE cesseseceeeecccesecsecessescess 

23 | November — NOVEMbDIE weeeeeeseveresevereccscsseres 

24 | December — Décembre ..creeeeesserecvecsevecrcceses 

25 | 1974 — Nine months — Neufs mois .........- are iatenates 54 

1975 — Nine months — Neufs mois ......-+++eeeeee 


Sen yas 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


Saskatchewan 


Alberta 


British 
Columbia 
Colombie- 

Britanni 


Canada 


thousands of dollars — milliers de dollars 


757 
TOY: 


18,465 


20,061 
215995 
21,466 
17,705 
25,214 
19, 668 
17,034 
23,494 


24,170 
45,3820 
61,5734 
28,198 


29,158" 
23,558 
40,836" 
12,161 
45,735 
15,485 
35,547 
27,040 
20,876 


190,407 
250, 396 


Toronto 


17,476 


Montréal 


Oey 
5,444 
4,073 
4,185 
4,677 
1,179 
1,346 
4,663 
3,794 
9,398 


10,216" 


1,047 


2,960 
4,746 
14,948 
1,152 
4,266 
2,481 
4,786 
1,077 
4,660 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


Saskatchewan 


FNHNONWAWUrK Re 


PRP BPE PR 


36 
11 


Alberta 


> 
Ht 


FNUWDAWEHAD 


112 
a7 


British 
Columbia 


Colombie- 
Britannique 


£24 


Canada 


238 
265 
264 
224 
271 
210 
211 
212 
247 
290° 
288% 
1335 


ppl 
182 
209"| 
174 
197 
158 
209 
163 
152 


2,142 
1,614 


Toronto 


167 


Montréal 


WOANDULFWN HE 


WOWMWNADULwWNe 


th = 


TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabillities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1st 
quarter 


er 


tri- 
mestre 


2e 
tri- 
mestre 


3e 
tri- 
mestre 


4e 
tri- 
mestre 


Total 


qice 


tri- 
mestre 


tri- 
mestre 


Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... sf - - 1 - = - 
$) S000=$ 25/0001); 2. J atatcta ciole'eloi=/e stele 9 7 7 7 30 17 | 15 
DEIMO0O= 0 50000 Neem s avleetss mo wae 15 4 4 10 33 11 13 
SOMOS 100,000 rer. <.e'<laira cola» ain isls'elal 14 5 - 11 37 10 11 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 25 15 16 3771 93 28 23 
Total. A. 2 Sees Acbraito ate ciereletstee sr 64 31 34 667; 195 66 62 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - 1 - 1 2 2 1 
$52000-$ 255, 000. ste:0re ampareittn'ls «/<iv'n's''6 40 50 38 34 162 31 23 
25. 000—) 950,000 -.c:s.kee Be eerervisiens Shiota 30 37 28 41 136 22 20 
50,000- 100,000 ...... ee niet wat staNenel fe 23 28 34 28 113 14 23 
Over $100,000 — Plus de $100, 000 .... 32 44 47 307| 1537 14 24 
Matalin ov teeters thee sien Taree 125 160 147 134T| 566" 83 91 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... ® 4 4 6 16 9 3 
$ 5,,000=$125,.000 <..4-<2 Ba Ree eee 151 117 97 gg™| 4637 69 50 
25..000= "503,000 <2 oes Soe erate 102 94 70 73 339 34 62 
50: 000— 100; 000) ce nae sas »/ ae Peeaee 52 54 73 55 234 42 36 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 45 37 45 57™| 1847 49 39 
Totals sp hcesso) eaten: oie eee p 352 306 289 289 | 1,236" 203 190 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 1 2 _ Z 6 1 
<5, 000=$e25,000 <. +400 <> maeeaeilae Sc 44 36 34 35 149 38 43 
25,000- 50,000 .....-. tata deat 5 di 25 18 18 21 82 18 26 
50,000- 100,000 ....... erat Sanne 16 15 8 19 58. 21 14 
over $100,000 — Plus de $100,000 .... 12 12 11 Fi] ~+ 56 21 23 
Motal ints clcce catia cts Sabeoeet is Sem Somes 101 82 73 96™| 3527 104 107 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 7 7 6 
$9 000=$) 255000 oes pakieo seo ecniets = ae 294 265 220 
25,000- 50,000 ..... Say eee 202 184 158 
50,000- 100,000 ....... As? Sei 135 123 148 
Over $100,000 — Plus Pa $100, 000 .... 129 126 138 
OCA oie: cele abe wei elena 767 705 670 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 
SES) 000-$125 4000) nab iciepptmereaoes © sale 
25 000= | 150 DOO) a« ole shee sels ses. cs 2 si 
BOs000=9 100 4000 aise t qari ssi secisice i's 


Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 
Total acccccccccvnesasvccsconccssers 


Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
$25 000—$) 25000. wiwicesieic se ys sininid ee ci0's 
25,000— 50,000 .. op eccscccccccecess 
50,000— 100,000 ..nnceceevcesevvsecs 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


TOEAL cc oo. ncieSislaible hice ss «pease 20 


tri-— 


mestre 


tri- 
mestre 


Total 


thoes 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 


Canada 


Atlantic 
Provinces 


groupe d'activité économique 


Prairie 
Provinces 


British 
Columbia 


Manu- 
factures 


Construc- 


tion 


Provinces Provinces |Colombie- Indus- Batiment Services 
de des Britan- tries et 
1'Atlan- Prairies nique manufac- travaux 
tique turiéres publics 
1974 thousands of dollars — milliers de dollars 
January — Janvier ........ 84.3 89.2 Tied 104.0 50.0 48.9 Is 140.9 187.4 See: 
February — Février ....... 81.5 33.9 be) 50.4 45.9 84.5 245.0 158.5 47.9 Bod, 
Mareh —s Mars ciccicsfs,ainiey oe tole 81.3 742.7 95.8 66.9 61.8 45.9 129.3 O2ee 79.2 68.7 
AD Yel Om CAV TD 1Sh ans hints sions ia isis 79.0 63.0 85.9 76.1 90.2 49.4 229.2 105.4 74.7 43.2 
es) So ea Ae a5 6 oe eae 93.0 DO.) | i3955 60.5 64.2 60.4 303.9 Or? 68.8 S7ie2 
Sgbiy SC oy ato 4 aosor Oe ae OST 108.4 67.1 89.0 Slee 322.6 64.8 129.6 iy Psy 95.8 
Shae ABM AES Gran DOeOr 80.7 52.8 62.1 89.0 TS 87.3 246.5 81.8 3226 80.8 
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SYMBOLS 
The following standard symbols are used in 
Statistics Canada publications: 


.. figures not available. 


... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 

- - amount too small to be expressed. 

P preliminary figures. 
T revised figures. 


x confidential to meet secrecy requirements of 
the Statistics Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés 


uniformément dans les publications de Statistique Canada: 


. .nombres indisponibles. 
...n’ayant pas lieu de figurer. 
— néant ou zéro. 
- - nombres infimes. 
P nombres provisoires. 


¥ nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi 
sur la statistique relatives au secret. 
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Fourth Quarter 1975 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 350 during the fourth 
quarter of 1975 in comparison with the total of 711 for 
the same quarter of 1974. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $74,501,555 lower 
than the total of $135,152,428 recorded in the same 
quarter of 1974. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 150 compared with 289 
for the same quarter of 1974. Liabilities in this in- 
dustry decreased from $33,267,473 to $15,715,130. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 36 compared with 68 for the same period of 1974 and 
the liabilities decreased from $36,691,353 to 
$14,594,712. The number of insolvencies in the con- 
struction industry decreased from 136 to 68 and the 1li- 
abilities decreased from $21,432,691 to $17,318,850. 
In the service industry the number of failures de- 
creased from 96 to 55 and the liabilities decreased 
from $14,281,678 to $5,755,074. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 127 business failures in Quebec during 
the fourth quarter of 1975 compared with 286 for the 
same period of 1974. Estimated liabilities decreased 
from $62,662,091" to $26,590,511. In Ontario the number 
of bankruptcies decreased from 308 to 172 and the es- 
timated liabilities decreased from $60,379,650 to 
$28,399,206 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures decreased from 
49 to 25 and liabilities decreased from $5,464,879 to 
$1,660,377. The number of insolvencies in British 
Columbia decreased from 60 to 24 and the liabilities 
decreased from $5,926,393 to $4,272,376. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $25,000 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are lim- 
ited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does 
not include failures, sales or seizures carried out 
under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of li- 
abilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but 
when such proposals are rejected by the creditors the 
proceedings may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to give a gen- 
eral impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


INTRODUCTION 


Quatriéme trimestre 1975 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 350 au quatriéme trimestre de 19/5; 
comparativement 4 711 au trimestre correspondant de 1974. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite a été 
baissé de 74,501,555 comparativement & un total de $135, 152),,428r 


pour le trimestre correspondant de 1974. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que 1'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 150 en tout, comparative- 
ment 4 289 au méme trimestre de 1974. Le passif dans ce secteur 
a baissé de $33,267,473 A $15,715,130. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 36 faillites, contre 68 pour la période 
correspondante de 1974, et le passif est tombé de $36,691,353 a 
$14,594,712. Dans l'industrie du batiment et des travaux pu- 
blics, le nombre de faillites a baissé de 136 4 68 et le passif 
a baissé de $21,432,691 & $17,318,850. Dans le secteur des ser- 
vices, le nombre de faillites a tombé passant de 96 4 55 et le 
passif passant pour sa part de $14,281,678 a $5,755,074. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 127 faillites d'entreprises au Québec au 
quatriéme trimestre de 1975, contre 286 pour la période corres- 
pondante de 1974. La valeur estimative du passif est passée de 
$62,662,091 a $26,590,511. En Ontario, le nombre de faillites 
est tombe de 308 4 172 et la valeur estimative du passif de 
$60,379,650 a $28,399,206 entre le quatriéme trimestre de 1974 
et le trimestre correspondant de 1975. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a baissé de 49 a 25 et la va- 
leur du passif, de $5,464,879 4 $1,660,377. Le nombre de fail- 
lites en Colombie-Britannique a tombé de 60 4 24 et la valeur 
du passif est passée de $5,926,393 A $4,272,376. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le pas- 
sif se situait dans le groupe de taille $5,000 4 $25,000. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés parait au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y parait pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées étre des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas étre éga- 


le au total en raison de 1'arrondissement. 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter 1975 with Comparative Figures for 1974 


Prairie Provinces 


Atlantic Provinces 


Québec Ontario 


Provinces des 
Prairies 


Provinces de 
1'Atlantique 


No. 
1 |Primary industrie€S .essseeeeeereeeererees 
Manufacturing industries: 
2 Food and beverage industrieS .....++-+-- - - 3 3 4 = = = 
3 Textile industrie€S ...eeeeeeeeeeeereees = = = = = & = = 
4 Clothing industries (including knitting _ = 7 1 i 5 pa es 
mills). 
5) Wood industries (including furniture) - = 2 ih 2 2 = as 
6 Paper and allied industries (including = as 1 3} 6 2 1 2 
printing and publishing). 
7 Primary and Fabricated metal industries _ =_ 3 3 7 3 = = 
8 Machinery industrieS ....eseeeeeeeeeees — = = 2 2 = a & 
9 Transportation equipment industries ... - - A 1 2 = = if 
10 Electrical products industries .....-.. - - 2 = 2 ii = = 
ll Non-metallic mineral products - = 2 2. 2 = =, = 
industries. 
We Chemical industrieS ..ceeeeeeesseeeveee - - 1 - 2 1 - - 
13 Other manufacturing industries ........- - - 5 3 4 4 1 = 
14 Total manufacturing industries ...... - =- 27 19 34 13 0 al 
Construction industries: 
15 General CONtLaCtOLS weeeeeeeeeesseccees 1 a 38 10 31 12 4 ail 
16 Special trade contractOTrS .eseeeeeeeeee - — 26 9 18 30 4 3 
LT, Total construction industries ....... ‘li iL 64 19 49 42 8 4 
18 | Transportation, communication and other 1 = D2: 5 37 21 10 4 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
19 BOO cis.c'eis'sie-0'vle\s. ».0,0!v c's siete s\a)e vice =e ase) _ 1: 19 6 16 6 4 = 
20 General merchandise ....eseeeeeeeeeeces = = 2 2 4 4 — 1 
21 Automotive PproductS seeseseereeeeeeeece = aa 26 43 28 12 4 7 
22 Apparel and ShOCS .eseseeseseeeeecceecs 7 ond 19 10 14 3 3 2 
23 Hardware .cscocccccccccccccccccccececes = ZS il 2 al iL = = 
24 Household furniture and appliances .... 3 = 14 8 22 6 3} 3 
25 DLUGZS cocccccccccccvccscccccrececcecers = = = be & 2 23 2 
26 Other: trades <6..600000 ve cws cnweeccies vies = Zs 54 21 33 24 3 “3 
27 Total trade ..eeceeeccevcceccrecececs 4 1 135 62 118 58 17 15 
28 |Finance, insurance and real estate ...... 
Services: 
29 Education, health and welfare ......... 
30 Recreational serviceS ..eeeeecececccecs 
31 Business SC€FVICES weecceececesssesevecs 
32 Personal ServiCeS cecseveccccceverccsce 
33 Other SErviceS .ecceceecvesessesevccces 
34 Total SeETVICeS .cccccccccccccecercecs 


35 Total ccccccccccecccccccccsscccccce 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Quatriéme trimestre de 1975 et chiffres comparatifs pour 1974 


— 
British Columbia Total 
Colombie- Number Liabilities 
Britannique _ - 
Nombre Passif 
1974 1975 1974 1975 1974 1975 és 
N 
$7000 
5 »: 24 3 87 FOO nasties: primady Ss , sos ssterc/s <1 oeicreece on eee en 1 
Industries manufacturiéres: 
= = 7 3 1,967 156 Industrie des aliments et boissons .......seeee 2 
= = = = a = Industrie textiler 3 ...c0c.ss,6.0 e16 dicjsletalels/a isles alee cinials 3 
- _ 8 1 1,589 O77, Industrie de 1l'habillement (y compris la 4 
bonneterie). 
a a 4 3 469 1,005 Industrie du bois (y compris l'ameublement) ... 5) 
2 1 10 6 7,260 693 Industrie du papier et activités connexes (y 6 
compris l'imprimerie et 1'édition). 
= 1 10 7 1,384 702 Premiére transformation des métaux et fabrica- 7 
tion de produits en métal, 
- st 2 3 65925 1,407 Fabrication de machines ......... Re eretaeeieaeeterte 8 
2 - 5) 2 9,517 1,841 Fabrication de matériel de tramsport ........+- 9 
- - 4 af 662 6,981 Fabrication de produits électriques ....... sao |) Ji) 
= = 4 2 3,336 346 Fabrication de produits minéraux non ll 
métalliques. 
= — 3 af Syl} 355 Industrie chimique ..... aibieie(olstoietetet onsite beara ono. |) 
i - 11 Z 3,670 T8072 Autres industries manufacturiexnes, .. «stems sis os als 
5 3 68 36 36,692 14,595 Total, industries manufacturiéres ......eece6.| 14 
Batiment et travaux publics: 
8 ut 82 25 14,846 8,074 BHERepreneuns; GENELAUK .\. «.«:cheyeksagsle iets <.e)ersieleieieisioMl ELD 
6 1 54 43 6,586 9,245 EnEGepreneurs: Special tT Ses: . s\cisioislesesstolt sa: ccoisleja gtoreinle LO 
14 2 136 68 21,432 17,319 Total, batiment et travaux publics .......... | 17 
ile i 18.357 1,690 | Transports, communications et autres services 18 
publics. 
Commerce (gros et détail): 
a) 7,614 867 AL Ament a CAO c/<vctstes< ois: che’ sceies.s oles teitene vote exe:'esstouerefarseets| 40, 
- 1,692 1,980 Mamchamdtises idlvierSeSi . oc c.sjete clsieleie.s) sie sielt cxerefetetotaM EO 
5 Produits: dé’ I “automobiles, cies ciclo sisieilate sis ole ieteten'| Rou 
2 Habildement Gt ChauSSures: <..cc,isiic oio.0is (estate e1e sete 2c 
- Qurdicanel lkegetia Wererateloievepiesieis cslsisisreci iain efereiaie «ieveleletem EZ) 
3 Ameublement et appareils ménagers ....eeeeeeeee | 24 
= MedHiGaMeNES) %)seieicisinicl6 sisisls\s oaleiols eiels «uialela clatavsielvloioMllE2o 
7 AGERE SiC GMMET CES gs.0 +0 a\ac.e 6. slolalatelsleisiela\ois ofslaitherelsletel| £20 
18 TOGA (COMMET CE: 5.55 c:c6.0.0/ a svetereiovetsiayels) «ja ovelerenetel pron ci 
1 Finances, assurances et affaires immobiliéres ... | 28 
Services: 
= 703 697 Enseignement, services médicaux et sociaux .... | 29 
- 482 1,325 LOLSITS 22. cscceccesccccccveccccceccecesessecce | 30 
4 5,245 1,293 SECULCSS COMMETE TAUX cieicc:s visio 0,0. sie oe 00s-4 ec eieeteya, FEO 
3 2,784 116 Services, PELSONNELS cicicieie +.cioleisivierele crew lelcie’s oe sfeloienl| E52 
iL 5, 368 2,323 AUERES SCLVACES! cfarelsiaiels/«'c\clsile|vicleleinielsieicre'» elatsleteisys! ESS 
6 14,582 a e/syh MOEA, Services tec :ecielsrelsisisia\e1e sl visjelavsie enereoieis ey EO 
HOGA Te Ai iis oye leno’ 'o aig ioinral> «.n/ounshtbtoloie olnis piaisley sine felsiel RO) 


135,453 


==) 


TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


erste ell i Sete 38 T 
Manufacturing industries 
Industries manufacturiéres 
Total Primary Wood Primary He Transpor- 
industries | industries industries | fabricated tation 
az = including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 
des primaires Total = - = om 
industries Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris maticn des de 
1'ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. — 
xi per thousands of dollars — milliers de dollars 
1974 
1| January — Janvier ......ssseee 20,061 628 3,259 - 113 - 145 
2| February — Février ....... Sai 21,595 368 4,900 107 2525 - 153 
3| March — Mars ....eeeeeeeee SOS 21,466 255 2,973 208 30 = - 
4| April — Avril ....--.eeeeeeeee 75> 840 1,605 109 = =< 755 
5 | May — Mai ...ccccecsccccccccce 25,214 391 Sli) 258 731 = 668 
6| June — Juin o.ccccccceccecinnsc 19,667 172 454 184 87 = - 
7 | July — Juillet .......-....006 17,033 387 2,958 77 106 1,724 - 
8 | August — AOUt ....--cccerecees 23,494 272 2,465 104 - - - 
9 | September — Septembre .......- 24,168 280 2,575 122 402 - - 
10] October — Octobre ..... AOC 45 , 382 603 11,408 159 700 3,624 575 
11 | November — Novembre ..... ; 61,573" 530 15,036 186 281 210% 81 
12 | December — Décembre .......-.- 28,198" 154 10,248 124 402 - 8,861 
1975 
13 | January — Janvier ....... 5 29,158" 7,400 3, 4544 560 856 132 14 
14 | February — Février ..........- 23,558 310 6,417 46 480 2,675 567 
TS} Marchi— Mars 4.2% <s e's «fee's 40,836") 239 13,571 679 603 60 467 
Lo Aprile! Ayrils ser encnen font cer 12,162 82 2,003 283 10 = 189 
17 | May — Mai ..... ceases een hte 45,735 1,803 9,587 2,639 il 4 = 
18 | June — Juin ...... OIA NCO 15,485 224 1,466 85 il 1 1 
19 | July — Juillet ...........00.. 35,548 1,120 11,285 bs 2,289 zs 420 
20 | August — AoUt 2.2... .cccevseee 27,040 650 2,425 ss 569 = fe 
21 | September — Septembre ........ 20,876 85 7,830 fs 87 5,256 
22) |\WOctober — ‘OCtObEe icc visicieisinies 265997 754 LoL — 113 - 875 
23 | November — Novembre ..........- 17,348 37 9,050 843 - 18 = 
24 | December — Décembre ...... 3,784 965 


25 | 1974 — Twelve months — Douze 325, 560" 


mois. 


62,657 


26 | 1975 — Twelve months — Douze 


mois, 


311,349 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


5,352 1,145 6,204 907 1,074 1,644 750 
5,547 2,234 6,128 872 551 865 949 
4,800 1,329 8,553 335 503 1,421 1,082 
5,061 769 8,217 798 986 1,847 262 
6,784 2,673 7,018 926 751 1,148 914 
4,926 55173 4,485 648 1,225 1,018 1,200 
3,519 1,630 4,576 358 930 804 1,944 
9,949 1,179 7,381 510 1,017 854 1,660 
6,235 2,368 7,283 Lele 871 1,619 2,392 
12,2307 iLgeailg 8,439" 825" 587 iso 8,495 
6,440 16,476" 16,0297 6,542" 856 1,321 1,228 
2,762 669 8,799" 248 158 662 112 
Tig 158 626 7,746" PASE 1,617 P55 300 
2,355 504 6,753 2,407 739 536 1,756 
1,892 3,047 11,668" 279% 1,417" 1,086 3,752 
1,353 1,523 4,868 216 1,084 981 444 
4,973 982 17,069 188 6,414 1,424 1,522 
3,147 787 7,409 722 2,162 334 16 
5,760 4,126 8,452 1,373 eo) 726 1,518 
3,046 5,626 4,594 336 232 592 8,432 
3,872 1,119 5,629 118 75 617 198 
8,602 660 8,087 301 227 232 4,256 
2,450 311 3,817 313 196 465 65 
6,267 719 3,811 253 949 337 766 


eatits 


et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Transportation 
communication 
and utilities 


hor tee Finance 
indus e ; 5 
¥ Household industries 
ate furniture = 
Pp ae Apparel and Finances 
communications A 
‘i Food and shoes appliances 
et services 


publics 


Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 


ménagers 


thousands of dollars — milliers de dollars 


9,509 14,362 


20, 030 


14,856 8,485 


Service 
industries 


Services 


2522 
1,470 
2,473 

951 
2,266 
35 256 
ens 

589 
3,036 


2,997 
5,831) 
5,453 


1,873 
5,463 
6,667 
1,889 
CNS TIE}S) 
2,436 
3,287 
2,267 
2,143 
2,276 


1,619 
1,860 


33,065 
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TABLE, 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


al ie wameamiies wal (5: 
Manufacturing industries 
Industries manufacturiéres 
Stig T 
Total Primary : Wood Primary and Transpor= 
qndueteles Andneeries industries fabricated ‘ tation 
a 2. including metals Machinery equipment 
Eacenbie TAGE Tes furniture industries industries industries 
des primaires Total me GX aie Tarn 
industries Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No.| 
i— 1 || 
1974 
1| January — Janvier ....-..-++.-- 238 7 21 — 3 _ 1 
2| February — Février .....++++4. 265 y) 20 3 2 - 2 
3) March — Mars ..cccseseseucvers 264 9 23. 3 it - - 
4| April — Avril ..-.-eeeeeeeeeee 224 8 if 2 = = 2 
5 | May — Mai ...ccecncrcccccccece 271 Uf 17 5 2 - i 
6 ill Mey — PALL 4.01 e1 oarrehen soy «i 0:'sy ci npeies eiare 210 > 7 1 al - - 
7) July — Juillet .......-+.+---- 211 5 12 1 1 3 = 
8| August — Aotit ....-..eeeeeeees 212 5 12 3 - - - 
9 | September — Septembre ........ 247 | if 10) 1 2 - - 
10 | October — Octobre .......---es 292 12 32 Bx 4 1 3 
11] November — Novembre ......+++. 289 91 25 2 3 1 1 
12| December — Décembre .......+-- 130" 3 11 1 3 = 1 
EoD 
13 | January — Janviler .....+0.e+es aes 2 15 2 2 1 il 
14 | February — Février .......-.++- 181° 4 22 2 7. 2, 3 
UB eMascchs = MATS: es cetevcsagriesss'<4/e'> #/ ela Datibe 2 33 2 3 1 2 
16| April — Avril .........«. PCr iO 174 Ma 21 3 1 - 2 
17 | May — Mai ..-..--eeeeeee se eeee 197 16 25 3 1 4 = 
US| UNE SRIULD S Scicie cle ot vie sicisin'e sic 158 D 16 1 l 1 1 
19} July — Juillet .........-...0- 209 3 22 = 2 3 31 
20 | August — Aotit ......sseeseeeee 163 6 or = 1 = ab 
21| September — Septembre ..... ane C57 3 23 A 2 1 al 
22 | October — Octobre ...-cccecce 5 144 2 Nise - 2 - 1 
23| November — Novembre .....-++-+- 103 1 ik uf - 1 - 
24 | December — Décembre .......+.. 103 - 14 2 5 2 1 
25 | 1974 — Twelve months — Douze 
mois. 
26 | 1975 — Twelve months — Douze 
mois. 


Construction 


industry 


Batiment et 


travaux 
publics 


24r 
Zo 
32 
25 
34 
32 
35 
29 
30 
26 
HI 
24 


yikes 


TABLEAU 3, Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Transportation 
communication 
and utillities 
industries 


Finance 
industries 


Service 
industries 


Household 


furniture % ; 
Transports, Finances Services 
5 5 Apparel and 
communications . 
3 Food and shoes appliances 
et services 


publics 


Alimentation Habillement 


et chaussures 


Ameub lement 
et 

appareils 

ménagers 


24 116 20 18 23 4 28 
33 128 21 23 14 3 37 
30 108 14 17 15 6 36 
26 110 23 12 15 3 22 
40 102 17 18 24 5 26 
25 94 2 21 24 7 34 
35 87 9 19 17 4 25 
25 94 10 18 11 7 ii 
32 108 23 13 16 7 31 
347) 111° 13)| 17 167] 6 36 
4or 120 DS 14 18" 5 354 
7 587] 4 8 re 3 25 
val sor 4 2 10 2 38 
14 72 7 13 11 8 32 
19 76 6r is 8 7 42 
12 69 6 15 8 4 35 
20 61 8 14 10 2 39 
14 60 6 12 6 1 33 
an 79 11 19 13 5 34 
22 52 8 6 9 3 30 
16 52 4 D 5 4 24 
9 69 7 4 5 1 26 
10 42 2 6 10 2 16 
11 39 5 6 5 5 13 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, 


By OY A 


Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic a ae 
Provinces 
- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1' Atlantique 
ie thousands of dollars — milliers de dollars 
1974 
1 | January — Janvier ...... speiesMoverelisielerejete nieve, etelOrevaustoscen 446 Petz 9,988 430 
2 | February — Février .eeeeesee eee ecercecescrccecces 34 13,556 5291 299 
3 | March — Mars .....-.- cine leieele eqeie: etetetle reRONs.0 oreo oussio'e 743 11,782 7,095 959 
4 | April — Avril ...... BRO GeG Gobo ooatc hog 3 Homo 441 TAME) 7,459 B21 
5 | May — Mai .ecccccccccnccsccccscceccsresssccccses : 452 15,486 6,538 SME 
6 | June — Juin ........ syevelose sie ate olsfereteteteneaeietene « aie sie 217 5, 7.05 6,408 223 
7 | July — Juillet ..ccceeeeececereeeeccececcrcces ea 53 5, S43 7,659 223 
8 | August — AOtit ....eeeneeeeceeeeee ‘ Me cag ee ic 9,341 Tiss 137 
9 | September — Septembre ..esseeeeeeeeeeeseeeecceces 643 10,059 8,549 tee) 
10 | October — Octobre ...cvwsccevcctvescvvesrercses ; 274 26, 300° 15,631 505 
11 | November — Novembre ...--+ee- PE 5 RO : 446 20,936" 32,8960 103 
12 | December — Décembre ......+----0s Bera ere ates ae - IS) PNG) e525 77 
1975 i 
13 | January — Janvier ........ sis Ae AN ra aie < sherri iis WAe= 15,693 4,491 273 
14 | February — Février ........+..- mists eats eranetrateteratecscacy 764 8,943 10,824 232 
115} )| Mar chip =) Mars) eres) © «yeiare'< = Pe See Orne. 2 ere 232 D7] Se) 8,690" 87 
16 | April — Avril ...... dtevereve © eietote Wel iets iy (ea ay bo atenel vince ae 28 3,840 6,292 254 
U7) Mary — Mail <icjelatetsie wieicie'» ole i1clebols'sie:e > s.eisiele'= <1 Pa leiaceheis 40 22), 353 9,187 277 
UG licens iti ete peleye fells cisis\elers lov BEA reretad are acts ate AG . 223 9,362 4,379 Wey) 
19 | July — Juillet ......cccecrccerecccccsceccess eters = 18,857 12,666 1,748 
VAG ktrabeie sO Noibte aasramriaciocc Seretotays # ards ocavonens? sie EERIE «° Sots 437 20,162 Le Silt 141 
21 | September — Septembre ....seseeeeeee s letevelte wsietoi ae = 8,738 S60 5D 
29 October —OCtObT]S ax cccs.csesicieisicese« 9s wereehe ahaa ACE 14 10,213 JP S! 63 
23 | November — Novembre ......-«- aie ae ele Soe toe Donon = 5,643 10,181 143 
24 | December — Décembre ......-. weet oar’ steiaisteeielaier9 115) TOL 734 4,305 158 
25 | 1974 — Twelve months — Douze mois ......--+.++++-- 3,749 148,855 126,719 5,447 
26 | 1975 — Twelve months — Douze mois ..........-+-+.- 2,901 Neen sow 94,460 9,288 
| BI 
TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 
Atlantic a i 
Provinces 
- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1'Atlantique 
— 4+ =i) —— 
1974 
1 || January — Janvier ...ccseceesceses aesioers 5 100 96 6 
2 | February — FGvrier ..cceceeceeresssreccccccccecess 1 115 105 5 
3 | March — MarS .ccoecces oie bm Stalebel a6 e\ bia mye/@ wiwianae Wines: if 123 106 S) 
4 | April — Avril ..cccee cece rence crovcccece SOMO 3 WORN ci 83 98 8 
5 | May — Mai ..cwcccccceccrccccccnceccevccss Han tsi 8 lll 108 6 
6 | June — Juin ..... SOCIO OUTIA nD Japon Ce Goa bomen 5 85 72 7 
7 | July — Juillet 2... ccccceesccccccccccccccccnceres 1 86 86 7 
Su August | —wAOU tela <\s «1s sisivieis «ln slalelaleiels/s)e)s\eisielaieit als stare - 89 77 5 
9 | September — Septembre .......+-s+-eeee BED BoD OReeL 6 93 99 5) 
UOMO CEODeT—NOCEODITS ie.c.c.c eis sieve a eletis e's o\siereteiaiei= eC 2 123" 110° 8 
We | November — INOMEMDIE s/c « slele didivtes c\c\s' sls « mislslsteieinlc else 6 114° 126" 2 
Ta Decembers—_DECEMb Ie \c)elsi= else cislstel ole 'wleie's ele) eleinie aie sino - 49r Wigs 3 
1975 
13 | January — Janvier .....ccccccccrecccessccsccscoce 6n 74 71 3 
14 | February — F@vrier ....eecccccccreeenccccsscccees Ge 51 98 2 
Sn Marchi Marcelo creteteleters slats islsteloks alsinierslelele plelcme ess sielete 2 85" 92" 3 
TG | Apret Eh —Avaciilt .ieie\o-e c «\essivis'eclaielele cisia.s/ex0]e 0 elsieiviels esr is he 60 90 4 
1 Nite? SANE AAS Se OGON COOOL COM OOHOCRCONGG MS Doro C 2 73 100 4 
18 | Jume — Juin fo. ccccccccccnccecccescesvcccvisscces 4 2 
Oia etar Tyree Talis tas veseys/asc/evoeisiaisiatcteiaseie si ectaettee aeteinne 4 
20) | August — AOU sis. cece sc cvs eiceivis'ssicls wee -cisieicivic'eisie ei an 
21 | September — Septembre ....ceeeeececcccccccesceces 5 
22) || (October — OGEODGE® << <1 o. cicieledieiwie s vieisis ccs circ sis aie 2 
23 | November — Novembre .ccccccccccccccccsevescccvces 4 
24 | December — Décembre ..ccccccceescccccsccecesesece 3 
25 | 1974 — Twelve months — Douze mois ..... Ae, See 67 
1975 — Twelve months — Douze mois ............00. 40 
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TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


British 
Columbia 


Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique teh {n° 
thousands of dollars — milliers de dollars 
13 757 636 20,061 1,845 3,127 1 
97 797 LSZH 21,595 1,109 5,444 2 
24 128 735 21,466 2,108 4,073 3 
1,426 237 692 17,705 15 355) 4,185 4 
262 775 1,389 25,214 700 4,677 o 
179 485 6,452 19,668 2,691 Lo LA9) 6 
1,456 903 13397 U7, 084 2,862 1,346 7 
i, 193 2,185 3285 23,494 4,089 4,663 8 
464 237 2,358. 24,170 717, 3,794 9 
36 356 28279 455825 3,990 9,398 | 10 
120 4,113" 2,959" 61,573" 6,449" 10,216'| 11 
- 154 689 28,198 2,361 Oa al ali 
= 4,546" 3,007 29,158" 1,813 2,960 | 13 
33 1,381, 1,381 23,558 4,885 4,746 | 14 
21 513 3,474 40,836" 4,356 14,948 | 15 
339 141 L267 12,161 970 1, i521 16. 
560 91 133227 45,735 4,108 4,266 | 17 
427 476 463 T5400 821 2,481 | 18 
20 47 2,209 35,547 5,424 4,786] 19 
47 98 ’ 1,784 27,040 35307 Ls OF Fale 
133 189 898 20,876 811 4,660} 21 
875 152 Lpa65 26,397 6, 094 4/000) 22 
23 81 278 17,348 796 TS LOnE23 
- 165 1,829 17,206 1,638 2,607 | 24 
5,270 ‘lh TP 7 24,392 325,560 30,276 535249 25 
2,478 7,880 31, 982 SH S47) 35,093 49,794 | 26 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


he | 


British 


Columbia 
Saskatchewan Alberta - Toronto Montréal 
Colombie- 5 
r H Britannique N 
1 17 zal 26 th 
4 17 19 27 2 
1 12 18 29 3 
S) 9 14 23 4 
3 12 15 25 5 
6 15 14 17, 6 
3 1 Bi 22 7 
5 14 14 25 3 
8 4 13 20 9 
2 12 35 26 | 10 
4 16 36 24 | 11 
= 2 ll 10} 12 
- 4e 14° 12 25 20 | 13 
8 17 181 18 | 14 
Tal 15 
L 16 
3 17 
6 18 
3 19 
2 20 
4 21 
5 22 
4 23 
4 24 
25 
26 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabillities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1974 


1975 


‘ 


— i oo 
Ist 2nd 3rd 4th lst 2nd 3rd 4th 
quarter | quarter | quarter | quarter quarter | quarter | quarter | quarter 
yer 2e 3e fe | Total | yer Ma as je | Total 
tri= pene ee tri tri— tri- tri- tri- tri- 
mestre mestre mestre mestre ores mestre mestre mestre 
i 
Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 1 - - 1 2 = - 2 = 2 
Sus, 006 925 O0OiAL ers Sa NA RCC Re 9 7 7 gr 30% 17 15 7 4 43 
25,000- 50,000 ..... Rr ereptheraisioressssvtanaa i 4 4 10 33 11 13 14 7 45 
50,000- 100,000 ......+..0. Seapereainas 14 5 7 11 37 10 11 16 6 43 
Over $100,000 — Plus de $100, 000 aie Ts; 15 16 Sy 93t 28 23 27 19 Shi] 
Testi wars a PMtoreroskesa, Pavoni Se arene : 64 31 34 68 elope 66 62 66 36 230 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... = af - 1 2 2 al - = 3 
$15 OOO 9 25 OUI ees. cicteloune HERO ABER EOC 40 50 38 36™| 164" 31 23 26 18 98 
DEO OO= IS OOOO a ckalcetattnssui pais alerel sca 30 37 28 41 136 22 20 17 16 75 
FON OO OWMOOO we stetlaqemetertuaras sare sterersi 23 28 34 28 113 14 Ds! 26 10 73 
Over $100,000 — Plus de $100, O00 ss. 32 44 47 307} 153° 14 24 aS 24 87 
Po pater: «Auer ‘ A Sten gt ed : 125 160 147 136"| 568" 83 91 94 68 336 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 4 4 6 16 9 3 i — 3} 
§ 55 000= $425 000 cnr ne Simca abasiee -i 151 117 97 98°} 4637 69 50 57 48 225 
DOE OOOS)  SOsO00 ioe tite ae sicko eie cose 102 94 70 73 339 34 62 43 38 iY 
OOO = wilO Oe. 00 Unanonc, <vctenorcrev-r=ieveteietebarors ter 52 54 73 55 234 42 36 48 36 162 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 45 37 45 57™| 184" 49 39 34 28) 150 
Yifoeatd We Res Se CREE ROCIO yO ere 352 306 289 289 | 1,236 203 190 183 150 727 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 1 2 - 7 6 1 i is 9 
SRO OU 25000) mene rte ante meten a eters 44 36 34 35 149 38 43 36 19 137 
ARS» SOKO) aoe Bac RE te Ae DS 18 18 21 82 18 26 18 7 69 
OOOO LOO OOM em mn ctna setae a sretareres 16 15 8 19 58 on 14 1 13 60 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 12 1 ll 21 56 oa 23 Zit 15 80 
Mota Wate hc ciccem ste eters ae EE 101 82 73 al S60 104 107 88 55 | 355 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 7 7 6 9 29 39 9 q 1 53 
$5 000= SP 25 5 000M dees steers a evervins Bi rerherasa 294 265 220 225° |\1,004" 325 156 148 108 737 
P51 000=8 «500008 scade acer TR BES 202 184 158 180%} 7245 208 140 118 75 541 
5OROOO=#100,O00wssc cas secre. ean aes 135 123 148 131 537 192 96 121 72 481 
Over $100,000 — Plus de $100, 000 .... 129 126 138 1667| 559F 250 128 133 96 607 
STE eR cdicinc CACO eo 767 705 670 GAt 12,853 564 529 524 350 | 1,967 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 .....- 2 6 3 4 15 1192 4 = 1 17. 
G5 000=S) 255 000s as deeeve ce Fas cee 124 97 82 85'| 388° 52 44 43 26 165. 
S\N SOMO) epee omic ia OOCOOORSOUC 82 70 66 59e 277" 38 50 48 30 166 
50,000- 100,000 ........ Fee re ee 59 48 64 55"| 226° 47 49 59 22 177 
Over $100,000 — Plus de $100, OOO ese val 58 53 83*| 2657 59 55 67 48 229 
& 
ise MATE asics atamie eee eee te v8 338 282" 268 286"|1,171 208” 202 217 127 | 754 
Ontario: 7 
Under $5,000 — Moi fs 5 3 ~ 7 
n 5 Moins de $5,000 ...... 4 ih 2. 3 10 9 r 
Se ROOF 255 O00 msc cree Mowiee. se evelerevere 133 112 93 104™| 4427 101 90 86 60 337, 
D5 O00 et 50) OOON MN eetieero-< «5 os a aceisienets 74 68 59 86} 2877 57 66 58 34°) 215) 
FOMOOO= LOONO0OME ee icicn neath ae es 53 49 53 55 | 210 43 41 55 37 | 176, 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 43 48 51 60 202 51 54 47 41 193 
TOE a ly yaaa. eee et aeae See 307 278 258° 308°} 1,151 261 256 249 172° $384 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, 
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Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité économique 


Canada 


Atlantic 


Prairie 


British 


Manu- Construc— 


Trade igen 


Provinces Provinces |Columbia factures tion 
Provinces Provinces |Colombie- Indus- | Batiment Com- Services 
de des Britan- tries et merce 
1'Atlan- Prairies nique manufac- travaux 
tique turiéres ublics Be 
1974 ee thousands of dollars — milliers de dollars 
January —) Janvier Giese cmie. 84.3 89.2 77.9 104.0 50.0 48.9 US D5i. 2. 140.9 187.4 Sse 
February — Pevriier <0... 81.5 33:9 117.9 50.4 45.9 84.5 245.0 158.5 47.9 3967 
Mateh) == Mats) ts <iecelecsicivieusiste 81.3 742.7 95158 66.9 61.8 45.9 12903 O28 79.2 68.7 
Noh gs Wi eae 7 os teen ae AS 79.0 63.0 85.9 76.1 90.2 49.4 229 ee. 105.4 CRT) 43.2 
May smal So mie syeoreie Siete evel exe 93.0 56%5° |) 139.5 60.5 64.2 60.4 303.9 Oa 68.8 87.2 
June =" TUAN sieciw,e se se (erteyere ye She OS 6. 108.4 67.1 89.0 31.7 322.6 64.8 129.6 47.7 95.8 
hy TUL OE stetmieieec aia 80.7 52.8 62.1 89.0 7S 87.3 246.5 81.8 5226 80.8 
AUSSIE —WAOUE Ssic)syerete/eaus,c.9 110.8 — | 105.0 JEG) 146.4 149.3 205.4 191.3 78.5 34.7 
September — Septembre .... 97.8 | 107.2 108.2 86 4] 150.6 73.7 | 25735 120.0 67.4 97.9 
October — Octobre ....%. os 156.5 136.9 | 213.8 142.1 40.8 69.0 356.5 207.3 76.0, 80.5* 
November — Novembre ...... | 212.2 74e8e| 79.0 261.07] 197. 147.9} 610.24 inpaas 133.6 166.67 
December — Décembre ...... 216.3 —| 320.6] 168.67 46.2 98.4 931.6 120.1 £3.97 ois 
1975 

January — Janvier ........ | 169.5" 191.4°] 212.0 63.3 oe 215.0 230.3 303.471 96.8" 49.2 
February — Bevrier i cece 129:54 191,07) 175.3 110.4 149.5" Siz 292.0 (hil Sav 94.0 iia) 
Maneh’— Mars: < sss. eietetets fas 195.4 MGSO series 94.4 56.2" 182.9 411.2 Baal 155.6% 1590 
Soy 2 5 Be ta op 1 i Ease e919 28.0 64.0 69.9 WES 74.6 95.4 54.1 70.5 54.0 
May — Mai ..... ace ranatateterwlave : BEV IGY 20.2), 306.2 91.9 84.4 Oe 383.5 146.3 279.8 25te3 
SURE Con I AIAT Gavel ofara\ atariaiia sere ie aie 98.0 Soi On lle Die 68.4 117.8 38.6 Oy. 98.4 123.5 73.8 
SURI erm ile CURBS a oe ma erie P7Oe2: - 248.1 12 226.8 184.1 513.0 164.6 107.0 96.7 
BuUCUSt =" AOE) sieleis sicise sors 165.9 145.8 | 296.5 61.6 40.8 127.4 5.5 105.0 88.3 75.6 
September — Septembre .... War fa - 123/.1 78.2 607.7 180.0 340.4 129.1 108.2 89.3 
October — Octobre <2 6.055. 183.3 13.8) 208.4 183.2! 136753 116.5 160.1 330.9 ily ia? 87.5 
November — Novembre ...... 168.4 - 148.5 207.8 24.6 22320) 822.8 116.6 90.9 Oe: 
December — Décembre verte | 167.0 14.6] 268.3 91.6 46.2 228.6 270.3 298.4 O77 143.1 


TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économiques 


i 


Wage-earner failures — faillite d'ouvriers 


Proposals — Propositions 
Atlantic Prairie [ British ' Other 
Provinces Provinces | Columbia Provinces 
Canada = Québec | Ontario = a Canada Québec Ontario ae 
Provinces Provinces | Colombie- Autres 
de des Britan- provinces 
1'Atlan- Prairies nique 
tique 1 
2 a re | 
Sanuary = Janvier sie ccce.cine 583 19 135. 268 87 74 18 10 4 4 
February — Février ....... 602 4 122 297 96 83 19 17 1 1 
NAT Chi MALS Vs sisisleivieieleise.«-¢ 620 8 149 284 85 94 26 19 2 5 
BOP WAVE LA | pevciele sis.e-oieare 535 18 127 265 rhs 54 19 13 5 1 
DUA ame SGI! Weve iel'a)'ei 0 \e/0/'a) ei'eveliene) 5 594 14 134 271 101 74 16 7 6 3 
wane —" Juin os. SBOCOCIAE 509 14 134 240 67 54 17 ll 4 2 
SRED BSI Es Bi I aaron rae es 461 21 98 211 62 69 22 14 6 2 
AMeUSt = AGUE Messe cio.einoise-e¢ 467 26 123 189 74 55) 19 8 7 4 
September — Septembre .... 537 2 130 278 75 52 14 10 3 1 
October — Octobre ........ 633 20 179 312 64 58 12 9 2 1 
November — Novembre ...... 663 16 164 342 76 65 29 18 b 6 
December — Décembre ...... 542 12 181 208") 80 51 14 9 3 2 
1975 

January — Janvier ....002. 709 30 209 Sy, 103 50 9 6 2 1 
February — Février ....... tfenh 19 220 311 92 89 19 12 4 3 
March =" MAYS o6:0\o%v01c e.0.0se.0. 868 24 280 394 99 71 12 10 if 1 
SD Ia bee Y Sul wreud a0 efee-0.eis aie 734 20 227 312 105 70 8 6 1 1 
MAW SMG aero lors :stefe ois'areieiel ole. 662 21 178 273 119 71 4 4 = = 
anes JUsiiersyetoLale-ciotetersie/s 95 594 21 119 293 90 71 4 2 2 = 
SUEY =! TULLE (6/0 a0 6 «0:50:06 758 21 145 389 98 105 2 2 = = 
BI CUst — ACUTE aici so:eicieves ae 717 14 201 329 89 84 ll 7 1 3 
September — Septembre .... ies) 33 221 322 84 53 7 3 1 3 
October = Octobre ......,- 931 35 245 457 107 87 10 6 Z 2 
November — Novembre ...... 769 35 238 322 102 72 5 4 = 1 
December — Décembre ...... 586 41 181 247 61 ul 12 4 4 4 
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First Quarter 1976 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 646 during the first 
quarter of 1976 in comparison with the total of 546 for 
the same quarter of 1975. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $916, 827,034, compared 
with the total of $90,523,754 recorded in the same 
quarter of 1975. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 285 compared with 214 
for the same quarter of 1975. Liabilities in this in- 
dustry increased from $23,668,168 to $27,508,724. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 47 compared with 65 for the same period of 1975 and 
the liabilities increased from $22,812,010 to 
$839,132,201. The number of insolvencies in the con- 
struction industry increased from 86 to 116 and the li- 
abilities increased from $12,020,950 to $21,615,338. 
In the service industry the number of failures in- 
creased from 111 to 122 and the liabilities decreased 
from $14,036,257 to $13,273,877. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 224 business failures in Quebec during 
the first quarter of 1976 compared with 202 for the 
same period of 1975. Estimated liabilities decreased 
from $51,030,066 to $28,928,283. In Ontario the number 
of bankruptcies increased from 255 to 315 and the es- 
timated liabilities increased from $22,941,201 to 
$34,890,348 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 
29 to 42 and liabilities decreased from $7,078,213 to 
$6,041,911. The number of insolvencies in British 
Columbia increased from 48 to 57 and the liabilities 
increased from $7,564,187 to $14,113,671. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000 to $24,999 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are lim- 
ited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does 
not include failures, sales or seizures carried out 
under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of li- 
abilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but 
when such proposals are rejected by the creditors the 
proceedings may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to give a gen- 
eral impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


INTRODUCTION 


Premier trimestre 1976 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclaréés aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 646 au premier trimestre de 1976, 
comparativement a 546 au trimestre correspondant de 1975. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite était 
de $916,827,034 comparativement 3 un total de $90,523,754 pour 
le trimestre correspondant de 1975. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 285 en tout, comparative- 
ment a 214 au méme trimestre de 1975. Le passif dans ce sec~ 
teur est passé de $23,668,168 A $27,508,724. Dans le secteur 
de la fabrication, il y a eu 47 faillites, contre 65 pour la 
période correspondante de 1975, et le passif a augmenté de 
$22,812,010 A $839,132,201. Dans l'industrie du batiment et 
des travaux publics, le nombre de faillites a augmenté de 86 
a 116 et le passif de $12,020,950 A $21,615,338. Dans le sec- 
teur des services, le nombre de faillites a augmenté, passant 
de 111 4 122 et le passif passant pour sa part de $14,036,257 
a $13,273,877. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 224 faillites d'entreprises au Québec au 
premier trimestre de 1976, contre 202 pour la période corres- 
pondante de 1975. La valeur estimative du passif est passée 
de $51,030,066 4 $28,928,283. En Ontario, le nombre de failli- 
tes a augmenté de 255 4 315 et la valeur estimative du passif 
de $22,941,201 & $34,890,348 entre le premier trimestre de 1976 
et le trimestre correspondant de 1975. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a augmenté de 29 A 42 et la 
valeur du passif a baissé de $7,078,213 A $6,041,911. Le nom- 
bre de faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 48 4 57 
et la valeur du passif est passée de $7,564,187 A $14,113,671. 


Faillites selon l'importance du passif 
ay U2 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le pas- 
sif se situait dans le groupe de taille $5,000 a $24,999. 


Champ _d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés parait au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y parait pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées étres des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas @tre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 
First Quarter 1976 with Comparative Figures for 1975 
Altantic Provinces Prairie Provinces 


Québec Ontario 


Provinces de 
1'Atlantique Prairies 


1975¢ 1976 1975" 1976 1975* 1976 1975° 1976 
No. 


Provinces des 


if Primary industrieS ..+.ssseseeeeeeee eeiete oP = 3 1 b) 3 - 4 


Manufacturing industries: 


2 Food and beverage industries ......... 1 = 2 1 3 Z 2 - 
3 Textile industries ......++.0. atobate (oretets = = 1 a 2 pe - - 
4 Clothing industries (including knit- = os 4 i - - - 1 
ting mills). 
5 Wood industries (including furniture) - if ll 2 1 fs i 2 
6 Paper and allied industries (including = = = 5 " 6 = - 
printing and publishing). 
7 Primary and Fabricated metal indus- = = 2 2 5 Zz - - 
tries. 
8 Machinery industries ....ceescsesscees | = = - 3 1 = = 
9 Transportation equipment industries .. = = 1 1 3 - - - 
10 Electrical products industries ....... — = = 1 1 1 - - 
11 Non-metallic mineral products indus- - =- 1 - 1 - - - 
tries. 
12 Chemical industries ......e-eeees Ree IA os - 1 - 1 - - 1 
13 Other manufacturing industries ....... a 2 is} 3) 3 1 1 - 
14 Total manufacturing industries ..... 2 3 26 pup 30 17 4 4 
Construction industries: 
15 General contractors ...eececcsecss owns - - 16 13 16 12 2 3) 
16 Special trade contractors .......... a = - 14 16 22 50 4 5 
17 Total construction industries ...... - - 30 29 38 62 6 8 
18 Transportation, communication and other - - 7 14 26 apt 4 6 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
19 BO Odlilvatts aiakeee Pevieteraletergletols, oe We ane ae ahetatet 2 1 6 14 7 14 - 1 
20 General merchandise ... cc. sieccesocvess - - 1 1 vi 6 - = 
21 AutOmoOELVE MPLOGUCES,) wi ovwisisiens) o's) e1 6 wielaie a - - 16° 15 19 2D) 1 6 
22 Apparel and ShOCS .....eeeeseeecssaune 1 1 22 32 15) 22, 5} 
23 Hate dwanec! aie micieimie/ wl leeiwin.ovele si eials cis ’atsiniers ss - - - 2 - 5 = 1 
24 Household furniture and appliances ... 1 = 10 7 14 22 1 2 
25 MMe DUIS SU. aerate Mite’ «otal orate secre ctalate aie real ets § - 3 = = 
26 | WREMO BTIerAGEE AACE? Rimi siatclilets stele eters etal os fe sre o> 4 3 
27 \ MRP MDOP EAE. ciel cite leveite ier ol ei'e clelsic wie ele wis ole 7 16 
28 Finance, insurance and real estate ..... 4 - 8) 4 5) 12 1 1 
Services: 
29 Education, health and welfare ........ - - 
30 Recreational services’... 0k. cece ee = = 
31 Business Services wee escscncsccecs Rife 1 — 
32 Personal! ‘sexvil@esmies 1%). ser: iern sete stale = = 


OEHET SCLVUCES” visiee aia e:areleieieisiee's sj asese elleie 3 


TABLEAU 


British Columbia 


Colombie- 
Britannique 


1975* 1975* 1976 


1 4 
1 < 
1 1 
= 1 
1 = 
3 2 
ie 8 
7 9 
12 17 
7 4 
3 2 
Z 11 
2 1 
= i 
2 1 
if = 
5 6 
15 22 
4 2 
_ 2 
a el 
= 1 
4 2 
6 6 
48 57 


1. 


Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


premier trimestre de 1976 et chiffres comparatifs pour 1975 


Total 
Number Liabilities 
Nombre Passif 
1975° 1976 
Ce) 
$'000 
9 12 7 59ST 3,034 | Industries primaires .......... ite gtet ia SOF a ieta ateratete 1 
Industries manufacturiéres: 

9 a 1,022 203 Industrie des aliments et boissons ............ 2. 

3 2 7,084 32 Endustri@itextidia $..6.5.06cncu ae siereve reese careprareia 3 

4 8 162 1,474 Industrie de l'habillement (y compris la bonne-| 4 

terie). 
14 7 6,627 975) Industrie du bois (y compris l'ameublement) ... 5 

7 ll BBS 852 Industrie du papier et activités connexes (y 6 

compris l'imprimerie et 1'édition). 

7 4 1,939 437 Premiére transformation des métaux et fabrica- 7 

tion de produits en métal. 

4 i 2,874 48 Fabrication de machines ...... BO) COE e\shcire (ane, oletete 8 

4 2 670 599 Fabrication de matériel de BEANS POLE Verio's levehs ole 9 

2 2 99 359 Fabrication de produits électriques «..... iiaiaks 10 

2 = 520 - Fabrication de produits minéraux non métalli- 11 

ques. 

2 1 502 69 industrie) chimique (/. 4... <» oss. aio: ests eterna d\eoman she 

7 6 798 833,084 Autres industries manufacturiéres ............. 13 
65 47 22,812 839,132 Total, industries manufacturiéres ...........] 14 

Batiment et travaux publics: 
39 36 8, 384 13,672 Entrepreneurs généraux ......+..+. Rete ator Somat te 
47 80 3,637 7,943 Entrepreneurs spécialisés ....... stshaiininy st «alels ovstevenieentO) 
86 116 12,021 21,615 Total, batiment et travaux publics ..........| 17 
44 45 4,185 3,047 | Transports, communications et autres services pu-| 18 

blics. 

Commerce (gros et détail): 
18 32 SPY, 1,893 ALAMEHEAELON . s+ 0 eee oye iatre (nal wie] athe <keuehogabags lo. anas wforehe) tape 

8 7 230 199 Marchandises, diverses J. ..-<.s..«is<s ofaxeinlsts aye auton el) 
38 57 1,564 4,712 Produits de l'’automobile ......... oS. =) shohoselesenairai tbl ical 
41 59 3,583 3,466 Hapittement’ Gfychaussuresd sacs cen cas eecie ceereen 
a 9 ae 765 Quincatt erie... jess 016 bie 20:6 6.0.6 wie 0.910 \s)pini sjaxele ioe MEDS 
28 32 2,987 2,880 Ameublement et appareils ménagers ........,....| 24 

3 6 161 253) Médicatients \.)....c.s o< 0 Sip reibrenatele la CTIA oio(e ® wxele oxo om 2D 
78 83 ELV851 13,341 AUTEN ES TCOMMET CEG ES sicfo.es « sas niale eel orice ce RRS 

214 285 23,668 27,509 TOGA, COMMETCE: cisteratc seo is «3 mle \el'w! ole todayy inte easlerereren eli 
17 19 5,845 9,216] Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 28 
Services: 

2 2 98 293 Enseignement, services médicaux et sociaux ....| 29 
10 15 374 3,320 BOUGHE SE ste oerewicishsisehts erase treet «ait hiCe te ees ere SO 
23 21 5,563 2,280 Services, commer ciauxy «is clase ceiteen sn Wao 6 d/a\ie 6 alah 

9 i 671 623 Srv LCS MerSonnell’'s.) & .< ai scadisleln Genet caine ae ES 
65 72 7,330 6,758 Autres services .... 33 

111 122 14,036 13,274 J he techn Eee og 34 
546 646 90,524 O16 5827 te Mm LOtal, jcc Fanon ouce om apae 


No. 
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26 


TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial 


= 


Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Machinery 
industries 


Fabrication 
de machines 


48 


2,874 


Industries manufacturiéres 
, Petal. F Ee eeeey Wood Primary and 
industrdes ph 23 i industries fabricated 
A including metals 
Bg oe Jou er ares furniture industries 
des primaires <3 a 
industries Industries Premiére 
du bois, transfor- 
y compris mation des 
1' ameuble- métaux et 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1975 
January (—" Janvier “Ne. .ccss ee 26,872 7,400 3,633 1,187 856 
February — Février .......eee. 22,995 319 5,966 LS417 480 
Machi Marcie fvelste'criels ccrere cade 40,657 238 13,203) 4,024 603 
April sae AUT AN tse aleve aise a afererse e 12,185 82 2,003 283 10 
MB Wai ia te (iio cuetatsleiaiejavel siete havelesebe 45,735 1,803 9,587 2,826 3,288 
June*— Juin 22... atastteletie! sieialisl stave 15,415 224 1,466 85 71 
SUM Se — etal tit LS te -ahayar'a erienetch sie ele sone 355547. ips Xo) 11,285 624 2,289 
ASUS tu ZAOUE Bontceiseiacjarsie «isievece 27,184 650 2,425 590 569 
September — Septembre ........ 23,892 175 10,015 380 604 
October :—sOctobres it cadence « 27,405 754 25231 284 629 
November — Novembre .......... 20,488 37 9',283 a2 =- 
December — Décembre .......... 333527 - 5,014 176 1,426 
1976 
Jantiany— Janvaier 1 Gtarelesesciereee 6 30,072 1,669 3,467 T3725 28 
Eebruaryy—sReCVLLeRX, lateic's levee. e eye 27,587 Lies 1,784 10 237 
March — Mars ......... Desteaecersteta 859,168 182 833,881 240 172 
ADAG <Any PT Mee eee s,s Sealoioue leas 
May — Mai .....4. Miteuoiteae a eeeee 
June — Juin Sif Wiel tis-aMte nwo etele = 
Sulliva—s Fd lets © eis, s sieve os/s10'c aise 
August — AoUt ..... 3c scx 
September — Septembre ........ 
October Octobre! < cic ele cic. c/ern 
November — Novembre ........ 6 
Decembre — Décembre ..... Boece 
1975 — Three months¥ — Trois 90,524 7,957 22,812 6,627 1,939 
moist, 
1976 — Three months-— Trois 916,827 3,034 839,132 15975 437 


mois. 


48 


Selected manufacturing industries 


Transpor- 
tation 
equipment 
industries 
Fabrication 
de matériel 
de 
transport 


574 


670 


600 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif 


des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


7,774 
2,355 
1,892 
1,353 
4,973 
3,138 
5,760 
3,046 
4,330 
8,682 
2,547 
7,595 


8,561 
4,154 
8,900 


12,021 


21,615 


communication 
and utilities 
industries 


Transports, 
communications 
et services 

publics 


626 
504 
3,055 
1,523 
982 
787 
4,126 
5,626 
1,119 
694 
808 
2,376 


410 
798 
1,839 


4,185 


3,047 


Trade industries 


Commerce 


Transportation, 


thousands of dollars — 


5,186 
6,673 
11,809 
4,868 
17,069 
7,348 
8,452 
4,738 
5,655 
8,225 
4,323 
6,563 


10,139 
10,195 
Cazes) 


23,668 


27,509 


Alimentation 


Selected trade industries 


Certains commerces 


Habillement 
et chaussures 


Ameublement 
et 
appareils 
ménagers 


milliers de dollars 


292 1,492 1,139 300 
2,398 739 536 1,756 
603 15352 ep 2 3,789 
216 1,084 981 444 
188 6,414 1,425 1,522 
722 2,162 334 16 
1,373 Tween 726 by Be 
398 233 614 8,432 
218 123 644 231 
301 227 291 4,256 
397 196 465 80 
326 112 = 1,199 
556 T5l6 1,394 259 
404 15338 673 5,463 
933 611 813 3,494 
35293 3,583 2,987 5,845 
1,893 3,465 2,880 9,216 


Finance Service 
Household industries industries 
furniture 
Finances Services 
Apparel and 
Food and shoes appliances 


OMWNDUKWNHHE 


WOOAYNADUFWNHEH 


25 


26 


= 0k 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Total 
industries 
Ensemble 
des 
industries 


Primary 


industries 


Industries 


primaires 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Total 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Wood Primary and Transpor- 
industries fabricated tation 
including metals Machinery equipment 
furniture industries industries industries 
Industries Premiére Fabrication | Fabrication 

du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 


1975* 


January —"Janvier 2 s.ccccceece 165 
Bepruary — PCVELeY™ oi aleel= ete = 174 
MamChige- Mara" "sic fetes) elelele siehesere'e 207 
April — Avril cessed cnc necuce 175 
Mary t—MAH Tetsinic a Se ele) alesse a sere 197 
June —“Juin oes eee dencccesee 157 
Uy OL ULEEE cleictes)s\sicls sis n/s0e 209 
MOEA CTE COGN. Paar atom qucaneine OF 165 
September — Septembre ........ 176 
October — Octobre Wee oa kk a x E59 
November — Novembre .........- 129 
December — Décembre .......... 178 
1976 

JaNUALY <— VADVILCM csp lsc. o 5) siecle 175 
February — Fevrier™ oi. <«/so.s\ei 237 
Marenre MATS 6 sicaja eet. p es oa leit 234 
RDA VAY YI |S Selelniee ere e\eie'e a eis 

May = Met cscs sine es ccc s cam 6 

JUNC — JUIN Sc aswescvene avwins 

RIRUEG) coe ATL SLOT ce ielar of ele (ecsiein ele e/a 

AMgUSE — AOUE sicjs% 20s oe ne <0 F 

September — Septembre ........ 

October — Octobre) ..cceseccse> 

November — Novembre .........- 

December — Décembre .......... 

1975 — Three months’ — Trois 546 

moist. 
1976 — Three months — Trois 646 


mois. 


PNUDWNHANN UN 


pasrel ANTaias * 


4 2 1 = 
3 2 2 3 
a 3 1 ay 
3 1 - 2 
6 it 4 - 
al 1 1 2 
2 2 - 3 
4 it - - 
3 ‘ 3 2 i 
Z 3} - 1 
3 - fe = 
3 6 2 3 


Sell 


TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales Par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, 
communication 


Certains commerces 


Construction and utilities ; q 
industry industries ‘Finance eae 
< s Houaehold industries industries 
Batiment et Transports, furniture ‘ih iT. 
s ; Finances Services 
travaux communications Total Apparel and 
publics et services Food and shoes appliances 
publics = - = 
Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
20 ee ea Le 
25 11 74 5 17 10 Z 38 it 
29 14 66 6 Lai 9 8 32 2 
82 19 74 7. lap 9 7 41 3 
25 18 69 6 is 8 4 36 4 
34 20 61 8 i 10 2 39 5 
32 14 59 6 12 6 1 Sis! 6 
35 31 79 ae Lo 13 5 34 7 
29 Be 54 9 6 9 3 30 8 
35 16 61 6 4 7 5 29 9 
29 Ge 72 7 4 6 is 31} ko 
23 15 51 4 6 10 3 22h eed: 
36 18 64 6 11 - 8 S3u eZ 
20 10 88 8 21 12 3} 36 | 13 
43 L/; 105 7 20 8 6 49] 14 
53 18 92 7 18 12 10 ST LS 
16 
at, 
18 
9 
20 
ZA 
22 
23 
24 
28 1094 VTE 25 
32 19 L225) 126 


Se 


TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Pr 


ovinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 
- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. {__1'Atlantique 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1975" 
1 | January — Janvier 2... ese e ces ee cee ere reese reteee 906 14,704 SHS) Die. 
2 | February — Février .........+----- suatukeeiouetste ete tea ora 772 8,893 10,753 ILE 
BUN Marehu Mags Sec >orsieluelstaetela cigs © = <tarere olen isola iateele bie 232 27,438 8,648 87 
A | April — Avril 2... cece es cree cence eerste csc cece - 3,840 6,343 254 
Sl May — Mad scaiccsie eo oe eieinio evelnine emieier i lesn in erssiehone 40 222 359 9,188 277 
Ge Tune. — eur tinh wo crore elesexeseuemelereto=: am einnnlelelereuste shes ia) et= oir (w 19 9,292 4,521 158 
7 Wduliy — JULLLSt Feo oe we eee wisiere sites sine ern nels soiree - 18,857 12,666 1,748 
8 | August — AOTt 22. ce cece rece cece eter cree reece eees 437 Q0ezZZ2 4,393 141 
9 | September — Septembre ....- se eee ee eee cece eececes - 9,578 7,509 5330 
10 | October — Octobre ...ccccceccccrececseccnreracers 14 10,204 14,932 63 
11 | November — Novembre ..-e.eeeeseeserercecercercceee = 6,335 12,385 236 
12 | December — DéceMbre 2.1... cece were cee r eres rceeres 15 15,814 7,198 158 
1976 
13 | January — Janvier 2... see e eee ee eee e rece cee cnces 1,844 9,625 8,249 41 
14 | February — Février 1... cece cere eee e ee eee cece cece 442 10,478 12,198 478 
AG MMarch— MES) aafeuchoreleve,cl lenses pieveloie Ginn pheve cients oce eistace 830,567 8,825 14,448 216 
16 | April — Avril 2... cece ere rece cree cree er eee ccece 
17 | May — Mad .. cece cess rece cccceeercrcsesensencssens 
WS eta: — FE ya che oo sae leis, 0 ecerme este hioye seinem Siw msisouaesee ats 
19 | July — Juillet 2.2.2 cece eee c cece rece cece rece ences 
20 | August — AOTt ....cee cere rece cere cee eee ere cc recess 
21 | September — Septembre ....eeeee cece eee ceersereecs 
22) October — OCtObTe 2... ces ccrcacssccsvesenassoissine 
23 | November — Novembre ...ceeeeeeecerecsseccerccccee 
2h | December — Decembre 2... oc cccceter cr ewsnassces acc 
25 | 1975 — Three months’ — Trois MOT Coe Ws fe Aare 1,910 51,030 22,941 591 
26 | 1976 — Three months — Trois mois ......---+.-eees 832,853 28,928 34,890 735 
all L Sel! Et! 
TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 
a] Atlantic 
Provinces 
a Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1'Atlantique 
5 ae Ee ee 
1975" 
1 | January — Janvier 2... cece cniessnecccncernscrrenrs iS) 70 69 3 
2 | February — Février ..........- SO IOCE TC EVO 5 49 95 2 
BelMarich. — Marc. « cccisic cs ctele bre « sie esieip ws sles evs wie/e, @ mizieie a 83 91 3 
4 | April — Avril 2... cc cccscenncseneccccrcrsscsorse - 60 92 4 
Bale Mayems Mat |. sre: sisveleieisiels e¥shet* ino efeneletats en eis |e) =1>) irre 2le ote 2 73 100 4 
Onl DUNG — JUIN 6 scbece we seeete wis casiale sind os ae NO sis seks we 2 68 66 2 
Pol SUliy = SUL ULCE Saw uae wcieiees enelewlers(eitinig ms = = cin vie ose = 76 113 4 
8 | August — AoGt 2... cece cece seen w ner cenccvcierseess 3 69 71 4 
9 | September — Septembre .......eeee reer eee trerecees - 80 78 4 
LO | October — Octobre csc econ enn crac se necse eres gees it Si 89] 2 
UL November — Novembre 2. -c+ccecccs > vevccsrvncvccees - 45 66 5 
12 | December — Décembre ......cceceeccccccesseccccses 1 69 80 3 
1976 
13. | January — Janvier ....cccssccececnsessernncscsccs 3 64 88 Z 
14 | February — Février ......-c eres esssveccsccccsccees L 79 112 8 
15 | March — Mars ...-.cecece PASO et eo ee Ee ee he 4 81 TES 3 
16 | April — Avril 2... csnce vans ssccvvece aie dete sere re otetanere 
17 | May — Mad 2c cecwiceses Ber oe nore eee ot eee FOG 
US |. Gune — SUG ese es wees epi atm niehere OIE OOO ec ie Maine 
19] July — Juillet 2... cc ccc enc csnecccccccccccscccece 
2OMPAUeHSE — AOUL, .eeiegeic cs scr A ac: oe mis siete ole otersteiete 
21 | September — Septembre ......-eeeeeeeeeeccees re 
22 | October — Octobre .....eeee05 eiwieipisc elisiistalieinyehe’ eteristatera 
23 | November — Novembre ....- cece eee c cere eee cer erences 
24 | December — Décembre ....... 6 Renee wisuegscene ecw et sretate a 
25 | 1975 — Three months — Trois mois'......... Sede 12 202 PSS) 8 
1976 — Three months — Trois mois .......... 224 Sh 13 


=e igh = 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


British 
Columbia 


Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique 2 
thousands of dollars — milliers de dollars 
- 4,560 2,890 26,872 1,102 2,188] 1 
33 1,373 939 22,994 1,643 4,634] 2 
21 501 BE735 40,657 2,269 14,895] 3 
339 141 1,268 U2ieo: 970 Led sy2 || 72 
560 Shir 13,226 45,735 4,108 4,355] 5 
427 475 463 15,415 594 2,491] 6 
20 46 2,210 35,547 5,424 4,786] 7 
47 98 1,846 27,184 S377 1,077] 8 
167 269 1,033 23,892 987 S553 19 
876 152 gS AGE 27,405 35.923 3,361] 10 
23 231 1,278 20,488 915 2,022} 11 
144 1,482 8,716 Sea) 1,783 4,195] 12 
- 3,260 9,053 30,072 2,422 2 LO SAEs, 
688 SAS PRY fe) 27,587 2,053 2,706} 14 
34 750 4,328 859,168 5,244 a e2SU iS 
16 
97, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
54 6,434 7,564 90,524 5,014 20 PLT 25 
722 4,585 14,114 916,827 9,719 8,090 | 26 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Colombie- 
Britannique 


Saskatchewan 


PNEPNEP PR BEEBE 
MPUNUNWAWHEA@AUY 


esta = 


TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 


pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1975© 


3rd 4th 
quarter | quarter 


lst 2nd 
quarter | quarter 


1st 
quarter | quarter 


- - - - Total i 
yer 2e 3e 4e ee 
tri- tri- tri- tri- tri- 
mestre mestre mestre mestre mestre 
Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,900 — Moins de $5,000 ...... als - 4 - 
$ 5,000-$24,999 .....--eserene etal eletelee 15 A 44 13 
25,000- 49,999 ...-+eses RL suaetiote tere’ ® Ain 12 13 46 7 
50, 000- 99,999 ....ccecceresccceeece 11 ial 44 2 
Over $100,000 — Plus de $100, OOO! sri 26 23 104 25 
Mig Gaia Me ieleo psi <2) Sleie te loleetemeie Sia oe) ors e ans 65 62 242 47 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... Z 1 3 - 
$ 5,000-$24,999 ....seceesesecceceees 32 23 108 28 
25,000- 49,999 .... cere eveeee Mioleterehe 21 20 77 36 
50, 000- 99,999 ... creer eercecreerrece 14 23 81 18 
Over $100,000 — Plus de $100, 000 aieteus 5 AY 24 93 34 
TOA via) tie e)aietensrevela sihie Bi elerieyoracotele yee latece 86 91 362 116 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 - Moins de $5,000 ...... 8 3 12 6 
$ 5, 000-$24,999 ....--seceersercceveces 71 50 244 95 
25,000- 49,999 ........ rite eiararsretete 43 62 191 59 
50, 000-— 99,999 ...ececccccsccrsccsers 46 85 180 65 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 46 39 eS 7 60 
TOtAL) Av ararersle esis oreiarsasewie, eters reteterniece’ 214 189 784 285 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 5 1 8 rs 
$ 5,000-$24,999 .ccccvccsiecsccrccnses 44 44 156 41 
25,000— 49,999 ..ceveevecneove Svan Non 19 26 81 23 
50,000— 99,999 ..reseccncscvvessecce 22 14 66 23 
Over $100,000 — Plus de $100, 000 Noce 21 23 87 33 
Mio tet drole cits eles 5) aie eietolntelehe cere BOR RCC RIE i 111 108 398 122 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 20 9 35 10 
$ 5,000-$24,999 ......eeeeee plemeleiohaisiaee 179 E57. 641 197 
25,000- 49,999 ......-6- cieverstels AIS 111 140 468 144 
50,000- 99,999 .......- ate ef aieis eisai 107 95 427 119 
Over $100,000 — Plus de $100, 000. ses 129 128 520 176 
MOT All iyo ccetereisieretniousls! s/o leislis\fe's oleveleis-el ele ie 546 529 2,091 646 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 10 4 16 4 
$ 5,000-$24,999 ....... aie ainielelets SEmiotns 53 43 179 73 
25,000- 49,999 .....6. pier efeistelstelevetenea ts 36 41 158 47 
50',000- 99,999 ...... aqaleloinietalstaneiereietele 49 48 189 38 
Over $100,000 — Plus de $100, 000 Aono 55 55 241 62 
Wwe st tain Ota OOOO OU BODE DOD CaO 203 191 783 224 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 5 13 5 
$ 5, 000=$24,999 w.cccccescvcvcccccree 102 92 374 99 
25, 000— 49,999) coc ccvccsccvcvcseviens 54 67 228 76 
50,,000— 99,999 ..ccccccsvsees Candee 46 40 194 55 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 49 54 203 80 
ALO tte Lice inilolstiolts lov elleliotel iene) elise: ote Rita csleroiersiens 255 258 1,012 315 


Total 


Swe 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, 


Economic Areas and Selected Industry Groups 


par région économique et pour certains 


groupe d'activité économique 


Manu- 
factures 

Indus- 

tries 
manufac— 


Construc- 
tion 
Batiment 
et 
travaux 


British 
Colombia 
Colombie- 

Britan- 

nique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


Atlantic Prairie 
Provinces Provinces 
Provinces | Québec } Ontario Provinces 
de des 
L'Atlan- Prairies 
1975* 

January = Janvier s.sc...'< Spi) 

February — Février ...... 113.2 

March — Mars’ «20. ei etnias ate 95.0 

Apel = AvETD. sccea Soo 68.9 

Masi) Mat’. elas. 0 Brtka 9239 

OUNEK— IWIN cores clei -e vee 68.5 

Sully" Suteki. ssa ae L260) 

ERO E So INOS Saas GAG pAae 61.9 

September — Septembre .... 9653 

October’ = Octobre .....<< 167.8 

November — Novembre ...... URW AAP 

December — Décembre ...... 910 

1976 

January — Janvier s..6500< 614.5 Bled 

February — Février ....... 442.2 108.9 

Mare bY m= oMaTre.. s,s\c0a, s/s\erecee 207,641.8 125716 

BAD IAS AV ds & ured rereteilbieves 

Mav emai Mat deserem lel sMovetprererava cio 

IMDS — SUT ae oct, 0 6 eitsl/atios lone) 6 

UCSF I A EAL ites a reset cele tie Saye 

August — Aott ..... Sjetersiera/e 

September — Septembre .... 

October — Octobre ........ 

November — Novembre ...... 

December — Décembre ...... 


TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers 


Atlantic 
Provinces 


Wage-earner failures — faillite d’ouvriers 


by Months and Economic Areas 


» par mois et par région économiques 


Proposals — Propositions 


rairie 
Provinces 


Columbia iP 


Service 


Services 


51.4 
169.4 
162.5 

SB ea 
250.3 

73.8 

96.7 

75.6 

81.6 

Sit 
155.0 
326.7 


154.6 
81.8 
M)a8) 


Other 
rovinces 
Autres 
rovinces 


Canada | Provinces | Québec | Ontario | Provinces | Colombie- Canada Ontario 
des Britan- P 
Prairies nique 
oe 
1975" 
January — Janvier ..... iets 709 30 209 8 
February — Février ....... 741 19 224 14 
Mae CH — MATS) eens cycle elasd are: 0: 875 24 280 15 
Break ea AW ALL) irae lereceiieis aisle) Hes) 20 227 5 
May — Mai ...... Saleen ; 670 21 178 4 
ICR LIN suarelareneeiaets a1). 2 601 21 119 3 
ys — OTT LL OE sis.cere.s se 5 763 21 145 2 
August — Aotit ....... Sine 733 15 201 6 
September — Septembre .... 766 36 235 4 
Octobex!— Octobre: ain. c.4s. 940 36 245 8 
November — Novembre ...... 793 35 239 5 
December — Décembre ...... 630 41 191 4 
1976 
January — Janvier ...... & 820 ll 264 
February — Février ..... 1 1,012 45 285 
March — Mars: o.\.se. aime die D177 39 352 
BomiMom Avid] 5 stele 6 . 
Dieta NMae! crerets ts Wetwleiase gieiaisc sis. 6 
ONIEA lkomd SULLTN posta ete’ Gvevctenciciss overs 
hadiy: —- Judd Let... «2-06 a eeve 
BMS ET— VAT. 5 cle.c Gerecs enoc © 
September — Septembre .... 
October — Octobre ........ 
November — Novembre ...... 


December — Décembre ...... 


bely cer ge willy + Bee fn ttt 


aD CR 
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P preliminary figures. 
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x confidential to meet secrecy requirements of 
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uniformément dans les publications de Statistique Canada: 


. . nombres indisponibles. 
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¥ nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi 
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Second Quarter 1976 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 600 during the second 
quarter of 1976 in comparison with the total of 529 for 
the same quarter of 1975. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $69,989,117, compared 
with the total of $73,334,303 recorded in the same 
quarter of 1975. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 247 compared with 189 
for the same quarter of 1975. Liabilities in this in- 
dustry decreased from $29,284,999 to $26,661,994. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 62 compared with 62 for the same period of 1975 and 
the liabilities decreased from $13,056,396 to 
$8,594,855. The number of insolvencies in the con- 
struction industry increased from 91 to 102 and the li- 
abilities increased from $9,463,487 to $11,158,642. 
In the service industry the number of failures in- 
creased from 108 to 121 and the liabilities increased 
from $14,147,570 to $14,747,196. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 184 business failures in Quebec during 
the second quarter of 1976 compared with 201 for the 
same period of 1975. Estimated liabilities decreased 
from $35,484,633 to $21,724,735. In Ontario the number 
of bankruptcies increased from 258 to 321 and the es- 
timated liabilities increased from $20,051,837 to 
$37,620,725 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 
26 to 39 and liabilities increased from $2,721,979 to 
$4,424,977. The number of insolvencies in British 
Columbia increased from 40 to 48 and the liabilities 
decreased from $14,956,132 to $5,370, 206. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
over $100,000 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are lim- 
ited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does 
not include failures, sales or seizures carried out 
under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of li- 
abilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but 
when such proposals are rejected by the creditors the 
proceedings may then come under the Bankruptcy Act. 

In Table 8 the number of proposals is shown to give a 
general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


INTRODUCTION 


Deuxiéme trimestre 1976 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 600 au deuxiéme trimestre de 1976, 
comparativement 4 529 au trimestre correspondant de 1975. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite était 
de $69,989,117 comparativement A un total de $73,334,303 pour 
le trimestre correspondant de 1975. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 247 en tout, comparative- 
ment 4 189 au méme trimestre de 1975. Le passif dans ce sec- 
teur est passé de $29,284,999 4 $26,661,994. Dans le secteur 
de la fabrication, il y a eu 62 faillites, contre 62 pour la 
période correspondante de 1975, et le passif est passé de 
$13,056,396 4 $8,594,855. Dans l'industrie du batiment et 
des travaux publics, le nombre de faillites a augmenté de 91 
a 102 et le passif de $9,463,487 a $11,158,642. Dans le sec- 
teur des services, le nombre de faillites a augmenté, passant 
de 108 4 121 et le passif passant pour sa part de $14,147,570 
a $14,747,196. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 184 faillites d'entreprises au Québec au 
deuxiéme trimestre de 1976, contre 201 pour la période corres- 
pondante de 1975. La valeur estimative du passif est passée 
de $35,484,633 4 $21,724,735. En Ontario, le nombre de failli- 
tes a augmenté de 258 4 321 et la valeur estimative du passif 
de $20,051,837 4 $37,620,725 entre le deuxiéme trimestre de 1976 
et le trimestre correspondant de 1975. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a augmenté de 26 4 39 et la 
valeur du passif a augmenté de $2,721,979 4 $4,424,977. Le 
nombre de faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 40 a 
48 et la valeur du passif est passée de $14,956,132 a 
$5,370, 206. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le 
passif se situait dans le groupe de taille plus de $100,000. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés parait au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y parait pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées 6tres des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas @tre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1976 with Comparative Figures for 1975 


Primary industries ....- aoe, ata’ wheie Sete eS SSNET B.S 


Manufacturing industries: 


Food and beverage industries .....- ee) 

Textile industrieS ...eseeeeeeeeecess . 

Clothing industries (including knit- 
ting mills). 

Wood industries (including furniture) 

Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 

Primary and Fabricated metal indus- 
tries. 

Machinery industrieS ...-sseseeeeees an 

Transportation equipment industries .. 

Electrical products industries ....--- 

Non-metallic mineral products indus-— 
tries. 

Chemical industries ...+++e+eeees Pc hh 

Other manufacturing industries ......- 


Total manufacturing industries ..... 


Construction industries: 


General contractors «.+.-++++++- in oe ota 
Special trade contractOrs «.++++e++ers 


Total construction industries ......- 


Transportation, communication and other 


utilities. 


Trade (wholesale and retail): 


MOOG) voice aisle ets ass Sista fs Se kaiplodatetal'olte steiein ts)» 
General merchandise ......--- siete wise 's 
Automotive productS ..sseseeeeeeeees Oo 
Apparel and shoes ..--++++-++ sib islet els cen 
Hardware ..-.+seeees sisi statai@lera\eia ea vee cee 
Household furniture and appliances ... 
Drugs ....-+- SS ales eve ete wes sets clos eee 


Total trade) .occsseccecsicsevssvcesas 


Finance, insurance and real estate ..... 


Services: 
Education, health and welfare .......- 
Recreational ServicCeS weer eeeeenveece 
Business SCrviCeS .weeeeeceeeseeserers 
Personal ServiCeS ..eeeeeeeeeeececees . 
Other SETViceS ceveseeceesecerecsecees 
Total SETVIiCES sevsescacecvecnessans 


Mote als kovetetereletellerelieiet S.etetvie/e #lelstersiersisia's s 


Altantic Provinces 


3 uébec 
Provinces de Q 


1'Atlantique 


= 2 25 


Ontario 


321 


Prairie Provinces 


Provinces des 
Prairies 


= 


HH 


NN 


~ 


26 


wWwRRR 


British Columbia 


Colombie- 
Britannique 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


deuxiéme trimestre de 1976 et chiffres comparatifs pour 1975 


Number 


Nombre 


1975° 1976 19755 


i 


40 


10 


10 


48 


62 


34 
Hf 


91 


52 


Total 
Liabilities 
Passif 
1976 1975* 1976 
$'000 
aly 2,109 2,332] Industries primaires ........ mie ysreqe ister 
Industries manufacturiéres: 
6 190 162 Industrie des aliments et boissons ............ 
ue 824 97 Industrie textile’ Ralss assesses us 
8 386 2,440 Industrie de 1l'habillement (y compris la bonne- 
terie). 
20 3,194 2,192 Industrie du bois (y compris 1'ameublement) ... 
10 Ps ilteys Poo? Industrie du papier et activités connexes (v 
compris l'imprimerie et 1'édition). 
5 3,369 1,035 Premiére transformation des métaux et fabrica- 
tion de produits en métal. 
2 712 207 Fabrication de machines ............. ete 
1 375 69 Fabrication de matériel de transport . 
= 496 = Fabrication de produits électriques 
& 46 150 Fabrication de produits minéraux non métalli- 
ques. 
1 191 486 Industrie) chimique s<:css.:0e awsetee ie Metts 
5 15111 365 Autres industries manufacturiéres ....... 
62 13,056 8,595 Total, industries manufacturiéres ....... 
Batiment et travaux publics: 
28 See 43} 5,029 Entrepreneurs g@néraux .6.0.seeees eee 
74 5,935 6,130 Entrepreneurs spécialisés ......... 
102 9,463 259 Total, batiment et travaux publics .......... 
44 By 29k 2,958| Transports, communications et autres services pu- 
blics. 
Commerce (gros et détail): 
26 1,126 4,140 Adimenta teon | sere'eteiesverere.cee Pett : 
9 72783 389 Marchandises diversés <.6.6 «cess 
Bl! TES 25: 83412 Produdes ide 4 “automobile ye cebece Sate 
29 9,660 1,994 Habillement et chaussures ......... 
5 ial 181 Quinealiiterl ey Botetas aces ces ecetes wee Wale 
43 2,740 4,354 Ameublement et appareils ménagers ........ 
2 25 134 Médicaments ...... anda at ahavet'er ok otaiet ah eves, slaNerere 
82 5,835 12,058 ANETeS COMMETCES! aim screen cheer aate es © tee 
247 29,285 26,662 Total, Commerce oo see -e-wecee-theteleteetee tte ¢ 
7 1,982 3,536] Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 
Services: 
8 7 OLE 486 Enseignement, services médicaux et sociaux .... 
12 971 961 LOHSIYS Veh sisveteterste eiclataisrelols\eicislslerecalerstere 
16 1,397 3,700 Services commerciaux .......ecceees 
12 262 799 WELVICES  PErSONNEL Se <ieiciecis's eis sielelotevere sieieies 
73 4,507 8,801 AUTEES ISCEVACES: Ficisere siclelsie arevelervier ster cletete 
£270 14,148 14,747 RO Calls GSXCViL COG ier. sec ers clereceteleusiotelere 
600 73,334 69,989 TOC AL: tress cto, tite iyo-csitaretoialn reels 


eeeee 


see eeeee 


eee eee es ewe 


ee eceee 


see eee 


eevee 


sence ewer eee 


re ay 


ee eee eee rece 


eee eee 


No 


17 


18 


TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 
Selected manufacturing industries 
Certaines industries manufacturiéres 
: sideauh . hb ee Wood Primary and Transpor- 
industries | industries industries | fabricated tation 
= = includin metals Machinery equipment 
Ensemble alta “diet Pantie industries | industries | industries 
des primaires < 2: es - 
industries Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- | de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. 
+ thousands of dollars — milliers de dollars 
1975¢ 
1 | January — Janvier .-+eseeeeeee 26,872 7,400 33633 1,187 856 132 = 
2 | February — Février ....- Avie 22,995 319 5,966 1,417 480 2,675 567 
3.) March — Mars ...ceeeeeees ar 40,657 238 13,213 4,024 603 66 103 
4 | April — Avril .....-++ee- we 12,185 82 2,003 283 10 - 189 
5 | May — Mai ...--ee0- POC "i 45,735 1,803 9,587 2,826 3,288 540 - 
6 | June — Juim 22.2. csecccsvcsee ¢ 15,415 224 1,466 85 Hp 172 186 
7 | July — Juillet ........--- ae 35: 547) 1,120 ry 285 624 2,289 - 420 
8 | August — Aott ..---eeeeeeeeees 27,184 650 2,425 590 569 = = 
9 | September — Septembre .....--- 23.092 175 10,015 380 604 6,018 4 
10 | October — Octobre ...seeeees ‘ 27,405 754 2,281 284 629 - 875 
11 | November — Novembre .....- anew 20,488 37 9,283 ie - 18 - 
12 | December — Décembre ....--+e+s 335527 - 5,014 176 1,426 1,390 1,328 
1976 
13 | January — Janvier ....--+ee- F 305072 1,669 3,467 1725 28 - - 
14 | February — Février ....-+++e+s 28,196 1,183 1,784 10 237 =- 574 
15 | March — Mars ....-e-- ore ew aietere 859,509 182 833,881 240 Np? 48 26 
16 | April — Avril ..... Sasa Maa sharers 233555 1,168 3,941 769 591 85 - 
17 | May — Mai ..---eeeeeeeeee raazee 233313 713 2,019 702 395 122 69 
18 | June — Juin ........- oF ne 22,561 451 2,635 721 49 os = 
19 | July — Juillet ....seeeeeeeeee 
20 | August — AoUt ..-.seeeeeeeeees 
21 | September — Septembre ......-- 
22 | October — Octobre ......... mae 
23 | November — Novembre ........-.- 
24 | Decembre — Décembre .....++e% 
25 | 1975 — Six months™ — Six 163,859 10,066 35,868 9,822 5,308 3,509 1,045 
mois‘. 
26 | 1976 — Six months — Six 986,766 5,366 847,727 4,167 1,472 255 669 


mois. 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, 
communication 
and utilities 
industries 


Certains commerces 


Construction 
industry 


Finance Service 
industries industries 


= a Household 
Batiment et Transports, furniture , F 
= Finances Services 
travaux communications Apparel and 
publics et services Food and shoes appliances 


publics 


Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 


thousands of dollars — milliers de dollars 


7,774 626 5,186 292 1,492 1,139 300 1, 953"|h 2 
20355 504 6,673 2,398 739 536 1,756 n|| 2 
1,892 3,055 11,809 603 15352 1,312 3,789 6,661] 3 
15358 15528 4,868 216 1,084 981 444 Ds See ee 
4,973 982 17,069 188 6,414 1,425 1,522 9,799| 5 
- 3,138 787 7,348 722 2,162 334 16 2,436] 6 
5,760 4,126 8,452 L375 15222 726 Te 51y) So 287 leh 
3,046 5,626 4,738 398 233 614 8,432 2 267) a8 
4,330 1,119 5,655 218 123 644 231 2,367} 9 
8,682 694 8,225 301 227 291 4,256 2,513} 10 
2,547 808 4,323 397 196 465 80 3,410} 11 
7,595 2,376 6,563 326 ila - 1,199 10,780 | 12 
8,561 410 10,139 556 1,516 1,394 259 5.567 | 13 
4,712 798 10,195 404 1,338 673 5,463 4,0614 14 
9,006 1,839 7,304 933 631% 841 3,494 3,803") 15 
5,509 959 6,741 3,279 594 567 1,189 4,048 | 16 
3,249 514 10,047 445 483 1,249 293 7,038 | 17 
2,401 1,485 9,874 416 917 2,538 2,054 3,661 : 
1 
20 
21 
22 
23 
24 
21,485 7,477 52,953 4,419 13,243 Sari) 7,827 28,183 | 25 


33,438 6,005 54,300 6,033 5,479 7,262 125/52 28,178] 26 


Set Ore 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 
Selected manufacturing industries 
Certaines industries manufacturiéres 
Total Primary " 

; ; ' Wood Primary and Transpor- 

an eer co gee industries fabricated tation 

naeenple Tedaees including ; metals Gs equipment 

pass furniture industries industries industries 
des primaires ae e - a 
Apduertegs Total Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
No. métal 
1975" 
1 | January — Jamvier .---++seeees 165 2 13 4 iz 1 - 
2 | February — Février ...+-+-+++++> 174 5 20 3 2 2 3 
3 |March — Mars .+.-+++eeereeees d 207 2 BZ 7 3 il 1 
4 | April — Avril .-ceeeeereerers 4 175 2 21 3} iy - 2 
5 |May — Mai .......- Mate ers hal otalsl ave 197 6 >) 6 1 4 - 
6 | June — Juin ..... ehayake Phaketoreie wioze 57 2 16 1 1 af 2 
7 | July — Juillet ....----eeeees ; 209 3 22 2 2 - 3 
8 | August — Aott ..... aistexenehatah wi syelge 165 6 724 4 1 - - 
9 |September — Septembre .....--- 176 5 25 3 3 2 1 
10 | October — Octobre ..-eeeeeeeee 159 Z 13 2 3 - 1 
11 | November — Novembre ....--+-- 5 129 1 14 3 - it = 
12 |December — Décembre ....-+++-- 178 - ne) 3 6 2 3 
1976 
13 | January — Janvier ...-+++++ee+> £75 15 4 1 = - 
14 | February — Février ....--+--- aa 240 12 2 1 a at 
154 Maret = "Mabel sara snes on ea a8 240° 20 2 2 1 1 
16 | April — Avril ....---++-eeees 4 201 ZS 7 3 1 eo 
17 |May — Mai ......-- a fayoteve: a7 rs 192 16 5 if a 1 
18 | June — Juin .......-- crave pin eren atm 207 21 8 1 = = 
19 | July — Juillet ........---- eve 
20 | August — Aotit ....-+-eeeeeeeee 
21 |September — Septembre ..------- 
22 | October — Octobre ..eeeeeeeees 
23 | November — Novembre ...-+++++s 
24 |December — Décembre ....---- ie 
25 | 1975 — Six months” — Six 1,075 127 24 10 9 8 
moist. 

26 | 1976 — Six months — Six 15255 109 28 9 3 3 


mois. 


Construction 
industry 


Batiment et 
travaux 
publics 


177 


222 


See 


TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Transportation, 
communication 
and utilities 
industries 
Transports, 
communications 
et services 
publics 


Total 


96 


89 


403 


535 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Certains commerces 


Apparel 
Food and shoes 
Alimentation Habillement 


et chaussures 


Household 
furniture 
and 
appliances 
Ameublement 
et 
appareils 
ménagers 


_— 


5 17 
6 13 
7 sla 
6 15 
8 7 
6 12 
11 19 
9 6 
6 4 
7 4 
4 6 
6 11 
8 21 
7 20 
17] 19? 
12 8 
6 hil 
8 10 
38 75 
58 89 


52 


76 


Finance 
industries 


Finances 
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NONWODW 


24 


26 


Service 
industries 


Services 


PANY) 


245 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 

- Manitoba 
Provinces de 


No. 1'Atlantique 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1975" 
1 | January — Janvier ..........+- i, alate terete one ocanerdvensietete 906 14,704 31,539) 272 
2 | February — Février «2... sees eeeeseeeeee MS sleveitesters as rf? 8,893 10,753 232 
35) March’ = Mars. tics cs cit cis a 0 'e aiols. 6 ellelevetedehelelale ss G-0\0 0 0s 232 27,433 8,648 87 
4 | April — AVAL 2... ccccese re cce cere ne wre eseessecce - 3,840 6,343 254 
Bull Mayy— Mate". sicictaie aisle isis ve «sel 0heie nis. « aaleae sisver> oa mee vie 40 225303 9,188 277 
Cade — 9 Oath ey ja sterols, ie reratele PSO Or ne ae ao SOE 79 9,292 4,521 158 
7a| July — Juillet ©... ...-.. eine shae ree abst slaas-etiamaase ers - 18,857 12,666 sess) 
8 | August — AoGt 2. eee e cece cece eee nee c erent teens 437 20,222 4,393 aa 
9 | September — Septembre ....+eeseeeeere ie terete © pono a - 9,578 TOF 5,336 
10 | October — Octobre ..... eyelosuus aeveactees i eunbrnengsta’ Bet oa 8 A 14 10,204 eg o2 63 
11 | November — Novembre ...seeeceeeeeeeee sali gs est si ee ~ 6539) 12,385 236 
12 | December — Décembre ...cerescccvccsccessscesecses ales) 15,814 7,198 158 
1976 
13 | January — Janvier ...eeeeeessccececeseece Ae ene aoe 1,844 2, 625| 8,249 41 
14 | February — Février ......scees cc cssccececcceceees 442 10,615 12,665 478 
15 | March — Mars ...ce.c00. Ralie ave eaveletare a (avs areNalerer sonra Sine: 830,567 8,825 14,654 216 
M6a| April = Avy 10, scr lstelsrs'm-o 01s 'srsheos/els 9/0) shaw eleteroralaralers(e 178 6,678 15536 309 
7a} May = Mads arerepaicie erersieiets ele er aa ely Ceres acer or arcs Sree teker a's 670 6,803 S25 287 
1s} Watts a hieh ano hoo nc  digreceva later eicvels Gare fein sual aimee rertecet = 8,244 12,761 242 
19 | July — Juillet 1... cece eee cece cere cece erence ecens 
20 | August — Aout ....... AIR OTIC Ls SORE Selle tayo, Saas Amine 
21 | September — Septembre ....eseeeseseeeeereercreeee 
22 | October — Octobre ........ vey atric ale, sical niece Ate? On IIR 
23 | November — Novembre ....... Wiehe aye Gere “ain(e ete Gla aes 
24 | December — Décembre ......-+--+es- eid be MRR ore antes 
961 1975 — Six months. — Sdex moda Whi. + sine « epee +s 2,029 86,515 42,992 1, 280 
26 | 1976 — Six months — Six MOiS ..eeeseeseeeeceeveee 833,701 50,790 73,188 Hos} 
TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 
Atlantic 
Provinces 
7 Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. L'Atlantique 
1975" 
1 | January — Janvier occ scveceseseccusvccsecnscene® 3 
2 | February — Février ...cceeer cree ses ecccnscccce aie 2 
3: March — Mars ty-tte- < « BLA ouaholoe, xy dakohartretee. s 0s: ete ter etter she 3 
4. | April — Avril 2. clei Aue eters ons Pig aueis: o's .0, SMDEDRSLE Glare rete 4 
5 | May — Mad ...ccces OOOO OAT DOr raOmd onda le be tebaies bicibae: 4 
Gi) ae yah cter ace erenene nperp Cee we ial. Sinvaletevertts Sarton 2 
DW Raley —. TURLTCE oie e cin secs se Teel clnrecisisietelpoerebeiatevane seis = 4 
foe Repo Ost = = Ne Tice RAC GROTO GOO «Ae GC ROR THe Sia s cise oseierate 4 
9 | September — Septembre ......-eeeeeeee noe oni re ietotats 4 
10 | October — Octobre ..cccrecevercccece sisraielte tetatas Guero 2 
11 | November — Novembre ...... Pee ee eer ora Fac aie 5 
12 | December — DeGembre. . «ccicicciecis ple cele ws 01,0 slsitieielelsis 3 
1976 
13) January — Janvier ...sccccsece Ba brele les dieleeeetets ets 2 
February — Février ......... Me Balint stale etcioeeaies ents 8 
piiakeriniat cate lnvaleietarelaie tate sieteter sy sie ot teravere sie ert 3 
SCC TEI OR DECOR CO CAO IOC 5 
bE BAe On: SOPRA Ose 4 
AERO OR DEEO DOLE OOOO Ee uo 6 
OS LOTS = Six cmomehs ni Sim mol se mts cles male laierece conic are 18 


1976 — Six months — Six mois ........... 


28 


Sai 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


British 
Columbia 


Alberta 


Saskatchewan Canada Toronto Montréal 


Colombie- 
Britannique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


_ 1,162 1 
33 1,643 2 
21 2,269 3 
339 970 eas 2i eer 
560 4,108 4,355| 5 
427 594 2,491] 6 
20 5,424 4,786] 7 
47 BP 377 1,077] 8 
167 987 3,353] 9 
876 5,913 3,361] 10 
23 915 2,022] 11 
144 1,783 4,195] 12 
= 2,422, 2,103] 13 
688 2,104 DCs te 
34 5,345" cel 15 
30 2,070 3,169 | 16 
46 2,669 1,704] 17 
207 3,626 2,732]18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1,380 163,859 10, 686 29,715 | 25 
1,005 987,766 18,236 15,832 | 26 
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British 
Columbia 


Saskatchewan 


Colombie- 
Britannique 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industr 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 


pour certaines provinces, selon la taille de passif 


Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 .....- 


$59000=$24,999) sine a= acters i ae its 
DE ANIO= AIOE) a aadn dee odor Ae ets 
50,000- 99,999 ..... j Sent nents: 


Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 
TOEAL “s:00 eivlaleelviesio.cs cine sees oeeieie ee 


Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 .....- 
$ 5,000-$24,999 ..... tei siotel sy oieiele Ani © 
25,000- 49,999 ....+eeee pie olatatelsieie’s aus 
50,000- 99,999 ..... Biaieis isis ahalacete haus ieisite 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Trade — Commerce: 
Under $5,000: - Moins de $5,000 ...... 
$ 5,000-$24,999 ..ceeseeveeceereerees 
25, 000— 49,999 ...- eer eeereeveeccees 
50,000- 99,999 ...eeeveeveeeeerees exe 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ......- 


$ 5,000-$24,999 ...seevveeeee wise esis 
25,000- 49,999 ...... Sakebatehetenniatace. tienes 
50,000- 99,999 ...eeeueees etiaite (stteveifetce eis 


Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 


$ 5, 000-$24,999 ...eeeeeeeceeereceees 
25,000- 49,999 ......- Lae ORO Ricievoiers 
50, 000- 99,999 ....eeveereceeeercers 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 
NaCl isi viv cleaiwiehelelale eis « ATO CHROD axes tareytn 
Québec: 

Under $5,000 — Moins de $5,000 .....- 

$ 5,000-$24,999 ..... a, datesereusiaiss ete Saeets 
25,000- 49,999 ......- Rialsvarelajeieceievelsiere 
50, 000- 99,999 ...cscsceecccscccecee 


Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 
MG aLiietrele crlelcuslalcie cldafatelsisiwialeqesiciyee 


Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
$ 5,000-$24,999 ..ceeeeseceeeerceeecs 
25, 000- 49,999 ..creeevveceeeerevecs 
50, 000- 99,999 ..cceeeecereceeeveece 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


TOCA L aisle os, viele sels regia 'e"ele via eidiw:eere ah 6 


quarter | quarter 


tri= 
mestre 


ies, and Provinces, according to Size of Liabilities 
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3e 4e 
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TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité économique 


Atlantic 
Provinces 


Prairie British Manu- Construc~ 
Provinces | Columbia | facturing tion Service 


Canada | Provinces | Québec }Ontario | Provinces | Colombie-| Indus-— Batiment Services 
de des Britan- tries et 
L'Atlan- Prairies nique |manufac- travaux 
tique turiéres i 
1975 thousands of dollars — milliers de dollars 
January — Janvier ........ 162.7 181.2 210.2 Shes} 604.1 222).3 279.5 311.0 70.1 51.4 
February — Février ....... 132.1 154.4 L815 SZ 148.8 67.0 298.3 S12 LOLA 169.4 
March (— Mare) <i. <u eve oie s10s(s,0 196.4 115.9 330.5 95.0 60.9 L779 412.9 59.1 159.6 162.5 
px Pm Avaral “erevese.s ater aye 69.6 - 64.0 68.9 12253 74.6 Cyc 54.1 70.5 Bie 
Mayes Nati on erate vi cprteterele cretsicrs 23252 20K 306.2 91.9 84.4 1,202.4 B8ae5 146.3 279.8 Posy Ges 
UNE — TILT ieisiets leie\ere way sire 98.2 39.6 136.6 68.5 117.8 38.6 91.6 98.1 T2455 73.8 
fj ih arab Bi MIR A rae tG 170.1 - 248.1 Pe, 226.8 184.1 513.0 164.6 107.0 96.7 
AUSUStE— AOU Cas ceiteieeisleers 6 164.8 145.8] 293.1 61.9 40.8 PASH iL TSS 105.0 87.7 75.6 
September — Septembre .... 135.8 — TOR 7 96.3 524.7 14.8 400.6 ASI 7) W257) 81.6 
October — Octobre ........ 172.4 13.8 200.1 167.8 136.4 116.5 W5<5 299.4 114.2 81.1 
November — Novembre ...... 158.8 - 140.8 187.7 40.9 PMNS ANG) 663.1 TWO 7, 84.8 155.0 
December — Décembre ...... eye? 14.6 229)2 9.0 119.0 162.3 263.9 21.1 VO225) 126.5 
1976 

January — Janvier ........ 171.8 614.5 150.4 93.7 300.0 783.7 shiv sub 428.0 2 154.6 
February — Février ....... lala 442.2 Wepre Ss ih 29 Sian 109.3 148.7 104.7 OF hil 522s 
Max ehii— Mars’. sisiciereie.e sissy B, 581.37} 207, 641.8 109.0 sha 92.2 181.5% 41,694.0 163.7 pe 100.17 
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hehe? onli table Coeee aestic SiG Rieter aisisis 124.3 167.6 VOL 55. 137.4 62.9 160.9 126.2 92.8 135.8 156.4 
Apa, AEG Aes ahs EO 109.0 - 139.7 111.9 43.1 50.7 L25i5 85.8 100.8 LORS7 
At PLOT: se eta lslielaieis <ieie 
August — Aotit ....... SDS 
September — Septembre .... 
October — Octobre ...60... 
November — Novembre ...... 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économiques 


Wage-earner failures — faillite d'’ouvriers Proposals — Propositions 
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Canada | Provinces | Québec | Ontario | Provinces | Colombie- Canada Québec Ontario | Autres 
de des Britan- provinces 
1'Atlan- Prairies nique 
tique 
1975t 
January — Janvier ........ 8 1 
February — Février ....... 4 5 
Mehatel WINE hae OA COM UOOe 5 = 
Apr te AV EAL ‘estes sie eietenoteye 5 1 
Mayen: Maids evereidiets ele alekelsis sais 4 = 
‘flents) <r ACW ng cio OTe 3} = 
Vie Lith te ov eVs cer slolei elie aie 2 = 
Aneust. — AOUt taleaie oe sles ss 6 3 
September — Septembre .... 4 4 
October — Octobre ........ 8 i 
November — Novembre ...... 5 1 
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Third Quarter 1976 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 593 during the third 
quarter of 1976 in comparison with the total of 550 for 
the same quarter of 1975. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $87,429,487, compared 
with the total of $86,622,925 recorded in the same 
quarter of 1975. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occurred in the 
trade sector in which there were 221 compared with 194 
for the same quarter of 1975. Liabilities in this in- 
dustry increased from $18,845,009 to $20,445,512. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 62 compared with 68 for the same period of 1975 and 
the liabilities increased from $23,724,912 to 
$42,346,185. The number of insolvencies in the con- 
struction industry increased from 99 to 105 and the li- 
abilities decreased from $13,135,356 to $6,550,048. 
In the service industry the number of failures in- 
creased from 93 to 119 and the liabilities increased 
from $7,920,700 to $9,886,277. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 218 business failures in Quebec during 
the third quarter of 1976 compared with 225 for the 
same period of 1975. Estimated liabilities decreased 
from $48,657,950 to $42,172,209. In Ontario the number 
of bankruptcies increased from 262 to 288 and the es- 
timated liabilities increased from $24,567,647 to 
$30,363,908 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 
26 to 42 and liabilities increased from $7,871,166 to 
$9,319,765. The number of insolvencies in British 
Columbia increased from 34 to 42 and the liabilities 
increased from $5,088,779 to $5,116,248. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$5,000-$24,999 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are lim- 
ited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does 
not include failures, sales or seizures carried out 
under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of li- 
abilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but 
when such proposals are rejected by the creditors the 
proceedings may then come under the Bankruptcy Act. 

In Table 8 the number of proposals is shown to give a 
general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


INTRODUCTION 


Troisiéme trimestre 1976 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 593 au troisiéme trimestre de 1976, 
comparativement 4 550 au trimestre correspondant de 1975. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite était 
de $87,429,487 comparativement 3 un total de $86,622,925 pour 
le trimestre correspondant de 1975. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que 1'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 221 en tout, comparative- 
ment @ 194 au méme trimestre de 1975. Le passif dans ce sec- 
teur est passé de $18,845,009 4 $20,445,512. Dans le secteur 
de la fabrication, il y a eu 62 faillites, contre 68 pour la 
période correspondante de 1975, et le passif est passé de 
$23,724,912 4 $42,346,185. Dans l'industrie du batiment et 
des travaux publics, le nombre de faillites est passé de 99 
a 105 et le passif de $13,135,356 A $6,550,048. Dans le sec- 
teur des services, le nombre de faillites a augmenté, passant 
de 93 4 119 et le passif passant pour sa part de $7,920,700 
a $9,886,277. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 218 faillites d'entreprises au Québec au 
troisiéme trimestre de 1976, contre 225 pour la période corres- 
pondante de 1975. La valeur estimative du passif est passée 
de $48,657,950 4 $42,172,209. En Ontario, le nombre de failli- 
tes a augmenté de 262 4 288 et la valeur estimative du passif 
de $24,567,647 A $30,363,908 entre le troisiéme trimestre de 
1976 et le trimestre correspondant de 1975. Dans les provinces 
des Prairies, le nombre de faillites a augmenté de 26 4 42 et 
la valeur du passif a augmenté de $7,871,166 4 $9,319,765. Le 
nombre de faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 34 a 
42 et la valeur du passif est passée de $5,088,779 A $5,116,248. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le 
passif se situait dans le groupe de taille $5,000-$24,999. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés parait au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y parait pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées @tres des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas étre éga- 
le au total en raison de l‘arrondissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1976 with Comparative Figures for 1975 


Altantic Provinces 


Prairie Provinces 


Québec Ontario 


Provinces de 
1'Atlantique 


Provinces des 
Prairies 


1 | Primary industrieS ....-eeeeeeeeee voce ‘ 3 
Manufacturing industries: 
2 Food and beverage industries ..... ears ra = 4 5 - aif - - 
3 Textile industries ......... or BOK ae = = ¥ 1 - Z - 
4 Clothing industries (including knit- = = 5 3) = 3 = - 
ting mills). 
5 Wood industries (including furniture) = - 4 5) 3 5 =- a 
6 Paper and allied industries (including rd - 2 3 8 3 ¥ 1 
printing and publishing). 
7 Primary and Fabricated metal indus- = == 3 = 3 3 = 1 
tries. 
8 Machinery industries ........++. Bs = = = — 1 1 a = 
9 Transportation equipment industries .. = = 1 3 3 3 = i 
10 Electrical products industries ....... = = 1 i 4 2 —_ - 
bili Non-metallic mineral products indus- — oa 2 = am i = = 
tries. 
12 Chemical industries .....+.seeceee here = = be = 2 = = = 
13 Other manufacturing industries ......- im = 9 6 lat 2 - - 
14 Total manufacturing industries .....- = = 32 29 =i 26 2 4 
Construction industries: 
15 General contractors ....-.eeseeeeecers 2 it 13 9 25 12 1 3) 
16 Special trade contractOrs ..-+.+.+++eee = = 27, 32 21 33 =) 7 
17 Total construction industries ...... 2 1 40 41 44 45 4 10 
18 | Transportation, communication and other = = 26 14 33 32 6 5 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
19 Food ...++- a af eEp rghe Sale toi exs\revsl wiealy) a ietaYovwist aie = <2 12 a3) 10 URE 1 2 
20 General merchandise ......+.+.+--- esti ete Se = 2 3 2 5 = 2 
21 Automotive products ..... Siete, anime Stet ene = Al 15 15 19 26 3 2 
22 Apparel and shoes .....-.--- Trice MhO7 Be = if 18 13 10 13 - 2 
78) Hardware ..-..-. PRON AOC inate a = 6 2 - 3 - - 
24 Household furniture and appliances ... - = 8 11 18 9 ia = 
25) DLUES 2 nse oie cote acre See aie iee aa — = 7 = = at = 
26 OLHer TE TAGGS™ cree rate chalsteters ea rari tele . = - ZD 19) 30 38 2 6 
27 otal CLAdet we tte se rcreusicie epee itele ieee erie 82 89 105 7 14 
28 | Finance, insurance and real estate ..... = 2 8 7 V 3 


Services: 


29 Education, health and welfare .......- = ee 
30 Recreational serviceS ....-cesceseeess = a 
31 Business SETViCeS ..cceceeeveeecevsces = = 
32 Personal serviceS ..-ceesecececcccsecs ae a 
33 Other SErviceS .0<00085 Sieisreie ; 1 3 
34 Total services ... 3 

TOCAL pac iaiatela wee Tie ee 42 
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TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


troisiéme trimestre de 1976 et chiffres comparatifs pour 1975 


British Columbia Total 
Colombie- Number Liabilities 
Britannique =- - 
Nombre Passif 
1976 1975 1976 
(e) 
$'000 
3 = 14 14 1,945 eo OOMPindustmtese pr imatres s+. sicnee secede acne Goo ode oo6 1 
Industries manufacturiéres: 
ae ae 4 4 Been 841 Industrie des aliments et boissons ..... OE ADC 2 
_ - 1 3 134 2,044 MGS EMEME' OE COKE AS Ba cae, uss hele See seieieie ete eherdie olen ne lecate 3 
1 - 6 8 2,434 25453 Industrie de 1'habillement (y compris la bonne- 4 
terie). 
2 1 9 12 1,594 OTR. Industrie du bois (y compris 1'ameublement) ... 5 
- - 1l 9 935: 4,564 Industrie du papier et activités connexes (y 6 
compris l'imprimerie et 1'édition). 
~ - 6 4 3,462 486 Premiére transformation des métaux et fabrica- 7 
tion de produits en métal. 
— = 2 1 6,018 | ° 364 Fabrication de machines ........ pocusncocs stele 8 
_ Z 4 9 423 3,060 Fabrication de matériel de transport .......... 9 
- - 1 3] 192 35979 Fabrication de produits électriques ..... weir |) LO 
- - 2 1 27: 37 Fabrication de produits minéraux non métalli- 1l 
ques. 
- - 2 - 270 _ EnduserLetchimigue « os a o<.vseve estes HAO ares etevevenatam|y 2 
— - 20 8 4,767 2,741 Autres industries manufacturiéres ........... el GS. 
3 2) 68 62 235725 42,346 Total, industries manufacturiéres ...... > caution |e 1G 
Batiment et travaux publics: 
5 3 44 28 5,076 2,664 Entrepreneurs. GeMmevaux <wercer. ctohetoteieles oe mineietate |) eS 
4 5 55 ih 8,059 3,886 Entrepreneurs specialises x, teint. 2.ceee |, LO 
9 8 99 105 1S DN YS) 6,550 Total, batiment et travaux publics .......... 17 
4 7 69 58 10,871 2,839 | Transports, communications et autres services pu-| 18 
blics. 
Commerce (gros et détail): 
3) 2 26 28 1,989 35285 DL AREMEA ELON. sie %ia, shovevareksvererevotet aisha stolatete, os Mtns ates |) DO 
1 - 5 10 130 526 Marchandises diverses ........+-4- o idet dts oe sloreteve t| | 20 
1 4 38 48 17425 3,696 Produits ide 1 “automObsle: -.coter.vetetorars chattels. csahbahoree| 62 
1 1 29 30 NB ew.7/ 1,608 Habildement et Chaussures. «c-s:cjeetersietereer oes Samo cog hee 
= 2 6 7 592 378 QUANGALLVSL Te. Wisceierererete'steteXstelet ae stele lotette wietats ote stenstet || 20 
2 1 29 21 1,983 1,503 Ameublement et appareils ménagers .............] 24 
_ - _ - - - MEGHGAMEINES  cyalalls, araterotereretotete atahabafcters (totems oe shel vetele| | 25 
4 8 61 77 11,149 9,450 AUEEES (COMME TFCESI) veverssorer<ere oe tatete peeteters eet ale ele wa wle | 26 
b2 18 194 con 18,845 20,446 HOEAL, COMMEY CES seterevetareretatote ate ir Ri octursa Ar 
1 2 13 14 10,180 3,412 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ...]| 28 
Services: 
848 1,167 Enseignement, services médicaux et sociaux ....]| 29 
i228 1,303 LOWSATS Cole sieve wisie.© nis (orsiule/otehareleeletonelsuntetere stare roc | 8) 
ohetiats tate crete Mate 31 
840 Services personnels ...... aeatarelwicrancietecoete Ac | 
AGEROS SETVACES) Metsiiele cisieisisisleveicie lore alate eleisretels eer svenl eso 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiére 


Total : oie Wood Primary and Transpor- 
industries noes, 2 industries | fabricated tation 
ms a including metals Machinery equipment 
Ensemble sabi > les furniture industries | industries | industries 
des primaires = 


industries 


Fabrication | Fabrication 
de machines | de matériel 
de 


transport 


Premiére 

transfor- 
mation des 
métaux et 
fabrication 

des 

produits en 
métal 


Industries 
du bois, 
y compris 
1'ameuble- 
ment 


thousands of dollars — milliers de dollars 


January — Janvier ....eseceees 26,872 7,400 3,633 1,187 856 132 - 
February — Février .......+e. 22,995 319 5,966 1,417 480 2,675 567 
Maren — Mara cciceicioisisiest cr cisiaiaie 40,657 238 13,213 4,024 603 66 103 
Apr it = Avr il © « sicrecisisiaqinaiais 4'sIa 12,185 82 2,003 283 10 - 189 
May = Mat. ai0o-etald sla alelel siete Bretakete 45,735 1,803 9,587 2,826 3,288 540 - 
JUNE — JUIN: o> <ivisities #10 c/s! a/ see 15,415 224 1,466 85 71 172 186 
July, — Juitletesyaasace ian a : 35,547 1,120 11,285 624 2,289 - 420 
August’ — AOUt « vicie/<cisiniclesiateleless 27,184 650 2,425 590 569 - = 
September — Septembre ........ 23,892 175 10,015 380 604 6,018 4 
October — Octobre ..... dicataret 27,405 754 2,281 284 629 - 875 
November — Novembre ........ oe 20,488 37 9,283 S72 - 18 - 
December — Décembre .......... 33,527 - 5,014 176 1,426 1,390 1,328 
1976 

January — Janvier - :\s\<cistdedele 30,072, 1,669 3,467 L725 28 - - 
February — Février ...... exeres ev’ 28,145 1,183 1,784 10 237 - 574 
March — Mars ...... sepa 3F sheets 859, 600° 182 833,881 240 172 48 26 
ADE a AVIA fac sisloxaisseyeleietel sete 23,669 1,168 4,056. 883 591 85 = 
May, — Mato ove) sistsisteione si ojo alialetattetttie 24,496" 713 2,518. 702 395 122 145° 
fume" Utara ee nete pape 26, 349° 779° 2,968 1,020 49 - - 
July =" Jutilet ciautestiels atslsferiels 38,066 1,310 25,508 20,083 418 = = 
August — Aofit ........ seepsieerne Dida 323 8,319 1,695 - 364 1,081 
September — Septembre ........ 21,591 317 8,519 - 68 = 1,979 
October — Octobre ...ccccecces 

November — Novembre ..........- 

Decembre — Décembre .......... 

1975 — Nine months* — Neuf 250,482 12,011 59,593 11,416 8,770 9,603 2,344 

moist. 
1976 — Nine months — Neuf 1,079,760 7,644 891,020 26,358 1,958 619 3,805 


mois. 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


7,774 626 5,186 292 1,492 1,139 300 1,953 
2,355 504 6,673 2,398 739 536 1,756 5,422 
1,892 3,055 11,809 603 1,352 1,312 3,789 6,661 
1,353 1,523 4,868 216 1,084 981 444 1,912 
4,973 982 17,069 188 6,414 1,425 1,522 9,799 
3,138 787 7,348 722 2,162 334 16 2,436 
5,760 4,126 8,452 MBSA: 13222 726 1,517; 3,287 
3,046 5,626 4,738 398 233 614 8,432 2,267 
4,330 1,119 5,655 218 123 644 231 2,367 
8,682 694 8,225 301 227 291 4,256 2,513 
2,547 808 4,323 397 196 465 80 3,410 
7,595 2,376 6,563 326 peat 5 = 1,199 10,780 
8,561 410 10,139 556 1,516 1,394 259 

4,712 798 10,195 404 1,338 673 5,463 

9,006 1,839 7, 3950 1,025F 631 841 3,494 

5,509 959 6,741 3,279 594 567 1,189 

3,373") 514 10,047 445 483 1,249 293 

3, 820° 1,893 10,463" 416 1,021r 2,396" 2,7087| 

1,778 985 4,014 82 258 240 1,666 

3,018 1,070 8,891 1,913 837 608 1,522 

1,755 784 7,541 1,290 514 655 223 

34,621 18,348 71,798 6,408 14,821 7,067 18,007 

41,532 9,252 75,426 9,410 7,192 8,623 16,817 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Certains commerces 


Transportation, 
communication 
and utilities 


Finance Service 
espana ig industries industri 
S Household ye c a he mares 
Transports, furniture 
communications Apparel and FISEACES Servacee 
et services and shoes appliances 


publics 


Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 


ménagers 


thousands of dollars — milliers de dollars 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


No. 


WOANADUFWNEH 


Total Primary 
industries industries 
Ensemble Industries 
des primaires 
industries Total 
1975* 
January — Janvier ...... Srayesevete 165 2 is 
February — Février .......-... 174 3 20 
March — Mars ....cecccccccccce 207 7 32 
April — Avril ..s.....2.s see UTS 2 yal 
May, 2 Mad... dctelstetdowcesscccs 197 16 25 
DUG a LUTE g sid. aietoie wi a.es sc s0i% 157 2 16 
July,— Juillet ovate se ReSrean 209 3 22 
August — AoUt ..ecserescseecee 165 6 21 
September — Septembre ........ 176 5 25 
October — Octobre “ur... e56 159 2 iS} 
November — Novembre ........- Fc 129 1 14 
December — Décembre .....-.++- 178 _ 19 
1976 
January — Janvier n.. seers 175 ) 15 
February — Février .........+- 7 2397 5 ee 
March — Mars ..... eats alia ‘sist chee ele 241° 4 20 
April — Avril ...... Sieh ara 20a 6 26 
Map Mat... eM cece on oe a 195" 7 18" 
Tune -,Juin... . 52a h eyagaet ; 225° is 22 
JUlyn— JULLlet Faw. cccacwces 155 5 23 
August — Aotit ........ Sesadar 233 5 27 
September — Septembre ........ 205 4 12 
October — Octobre ......2ssee6 
November — Novembre .........- : 
December — Décembre ....... Ais 
1975 — Nine months? — Neuf 1,625 43 195 
mois’. 

1976 — Nine months — Neuf 1,870 44 175 


mois. 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Wood 
industries 
including 
furniture 
Industries 

du bois, 
y compris 
1' ameuble- 
ment 


WWNWENRFHDWNW LS 


ae a aes 


2B) 


41 


Primary and 
fabricated 
metals 
industries 
Premiére 
transfor- 
mation des 
métaux et 
fabrication 
des 
produits en 
métal 


WWRFNFRrPRrWNN 


fon 


NrFrFPWNrR FE 


16 


13 


Machinery 
industries 
Fabrication 
de machines 


NR ITN 


1l 


Transpor- 
tation 
equipment 
industries 
Fabrication 
de matériel 
de 
transport 


12 


13 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Construction 
industry 


Batiment et 
travaux 
publics 


Trade industries 


- 


Commerce 
Selected trade industries 
Transportation, F ts 
A i Certains commerces 
communication | 
and utilities . " 
. , Finance Service 
industries 3 % 4 4 
- Wonisenodd industries industries 
Transports, furniture Vineness eee 
communications Apparel and ; 
‘i Total ; 
et services Food and shoes appliances 
publics - - - 
Alimentation Habillement Ameub lement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
11 14 5 17. 10 2 38 
14 66 6 £3) 9 8 32 
ifs) 74 di 11 9 7 41 
18 69 6 103) 8 4 36 
20 61 8 7 10 2 39 
14 59 6 12 6 1 33 
31 79 11 19 13 5 34 
22 54 9 6 ) 3 30 
16 61 6 4 7 5) 29 
ig 72 i 4 6 at 31 
15 51 4 6 10 3 D2 
18 64 6 cB _ 8 33 
10 88 8 21 12 3 36 
ily 105 7 20 8 6 49* 
18 96* 18s 19 13 10 38 
1a 75 a2. 8 tigi 3S) 40 
13 74 6 Te 18) 2 45 
24% 105° 8 alse 203 ays 397 
20 40 2 5 4 5 30 
2 89 14 15 9 4 48 
17 92 iW) 10 8 5 41 


ay 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 


- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1'Atlantique 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1975" 
YP} January — Janvier s.\c ccc + solsie cies cvoie ole oviele cicivin itis 906 14,704 3,539 Tz 
2 | February — Février . 20... cscsceccccnrsccscscseces 772 8,893 10,753 232 
3) March’ — Mars: <je..c ccs cies oc aie © eelelstticisiiers 016 disieieiss 232 27,433 8,648 87 
GY April = Avril 6)... ssc.c wreveiaie.s soln sioleteiteieieinis's 0 lavsiecciey - 3,840 6,343 254 
5 May —" Made wile istefers «lerers) stare aoc AGIOS 9 5 SAGE eieksrs/ ates 40 22,353 9,188 277 
@ Wakune — Sula sregsrevcsorersre slaseers Bo SO OOS oct See oc 79 9,292 4,521 158 
op wuiy: — Juielete svete Soe kerer ehaveraQemeyorlee! plots lelele (etme Aras’ = 18,857 12,666 1,748 
8 | August — Aott ....... PPD on. CoO. oOo 437 20,222 4,393 141 
9 | September — Septembre ......-+-+eeeee Sie. a ei olatelin tate - 9,578 7,509 5,336 
10 | October — Octobre ...... s.si07 v ofa oladole feleiepsiiotets «felahe.o-c:s « 14 10,204 14,932 63 
11 | November — Novembre .......eeeeeee Sieteieisicl © ¢</2 a =e - 6,335 12,385 236 
12 | December — Décembre .........---0- a}olslleisieyeeaaierarersse 15 15,814 7,198 158 
1976 
13°} January — danviler! icc. oiisle6 IAA fick ie SIA 1,844 9,625 8,249 41 
LG | February — Fevxe ier ccte cisre ci siete slelole sists als Bialere dis: steers 442 10,615 12,614 478 
PSG March — Mars’ fates ste s/cisve eielsinicveisistsia\elsiel alololeieetettietetelalere 830,567 8,916] 14,654 216 
UGH Apride—-AVEId & ac weicceelerere ere BO eee exevateyerore ehareis Grow 178 6,793] 11,536 309 
17) May. — Mat ROSA cass ocicccsc een in Haverhawiatelenttae ties 670 7,002) 13,747 287 
1S) ube y= SUE arate o<cera s,s stare alattalalatersielete lelolsisveietevelataiers sels 2,642" 8,916] 13,184") 242 
WOOF FuLy = GULLS are i cise octane sverctale ters siaisie ovatote el enene wrayerets 113 26,055 7,346 403 
ZOMMAGGiis Es —s AOU tae iereinloleis}ol e's) ateis tetetel dere leloisrelatotalol reteset 344 10,568 13,247 127 
21 | September — Septembre ........ OOD GociCa. Se nao - 5,549 9,771 478 
22 | October — Octobre ..... pveloletdaiavele eis is cecesseWes outa s 
23 | November — Novembre .......... Manor DOCU 6 enon 
24 | December = Décembre 2... crecccescccsevssecccenese 
25 |1975 — Nine months™ — Neuf MOLE cat skcurieetadod Att 2,466 E35. 72 67,560 8,505 
26 | 1976 — Nine months — Neuf mois ..... 3g satontere Haeatecis 836,800 94,039 104,348 2,901 
TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 
at Atlantic 
Provinces 
3 Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
No. 1'Atlantique 
Ty January: — Janvier, <icpic cate 1e vista epsietehasievalaimisiaeeta a 5 70 69 3 
2) | PECDRBALY = MEE vird OX: Korereteversretetetote ais el si e1essevele ERE ECD 5 49 95 2 
3 }Marcht — Mars islsters: «is/are atoxeke¥o¥e}ele[a) alass 9) osn\e) o.aWelebesaiele?srasa,« 2 83 91 3 
GNARL TS =WAVIET eG ae iareiieate BOSD 6 ICO TOC BOC OF Can — 60 92 4 
5 | May — Mai ..... ale vexehoteVeKcNeiererstorets SORIA O GL 720.6 Se GIO CRS 2 73 100 4 
Gi ieltine ace UL cayatepelolodeps el oxeletetelevaretael sre Sloleso.s Noterordrera mais 2 68 66 2 
ty Wedel yr mater LD Cte (oy chan tava sone tereseretatnersrs « scale eiatetetsial a eiareteye - 76 113 4 
BS GAGSUSEP—PAOME Lies secre retovetene tovere Achiqnanereoscciac Canade 3 69 71 4 
9 | September — Septembre ....... sal sVeie aia)'s) oists weno eked si aqsyexs - 80 78 4 
EO Oebopert —" OCCOD LET AM. saiersterslerelele o'eo\c. elvis slevaders islets siete a 1 gl 89 2 
11 | November — Novembre .......... FOIE OO OEE a ossnine ~ 45 66 5 
12 | December — Décembre ............. cr al 69 80 3 
132) January = Janvier, a ow. sidie clei 6 state wis ovarsisievarsivietststeieioe 3 64 88 2 
14 | February — Février ........ee0e- siotalsto\eleierelaietetalsialats 1 80 113 8 
PS March) = (MATS!o<0 < oie. ciej</avovouaisie.sretete eters siereinleveletetersteitvensis 4 82 119 3 
TGS Apr ad s SPA VCE ES care, « ‘e:siainis 6 sce letarecetea axerereieraterscstetetsveitve 4 59 110 2 
D Tey May tm MAAN 5 :cte cake c:0/e/e.e oneneieve.ol otatahe: oles ole avavernintelonesrate take 4 69 98 4 
Ge digs ulin bags sass ckeihe Picaoota vee 9" 64 117 6 
LS UST SOL TMS Sie. oic:o cleisves oe ote Sisfelelale eleiv tele sbaisietstele 1 50 80 7 
20H AUPUSE, —" AOU fs .c.6.0 6.010 ntes toltd oie alelareiec SOtG bE GOS 2 98 109 3 
21] September — Septembre ........ aw etelolatevataters fic ODS ss 70 99 9 
22) October: — Octobre: 656.0 4.06%6 eicieleversielel eters spelsegere ev eteys 
23 | November — Novembre ...... Son. Grae Biv jnlerai(o/al@¥ehst ore sexe 
24. KDecembera— DECEMULE) Katee: s:01c tere the.c'e cieitieletd Oapeyeiewete D 
25| 1975 — Nine months® — Neuf mois” ............060- 19 628 775 30 
26} 1976 ~ Nine months — Neuf mois .. 28 636 933 47 


= 73 = 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


British 
Columbia 


Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique e 
thousands of dollars — milliers de dollars 
- 4,560 2,890 26,872 1,102 25 LOSa 
33 Hie 73} 939 22,995 1,643 4,634] 2 
2a 501 Sje(Sh) 40,657 2,269 14,895} 3 
339 141 1,268 12,185 970 Sy IPA 
560 SME 13,226 45,735 4,108 4,355| 5 
427 475 463 15,415 594 2,491] 6 
20 46 2,210 35,547 5,424 4,786] 7 
47 98 1,846 27,184 eer el 1,077| 8 
167 269 15033: 23,892 987 Of SOScaN9 
876 52. 1,165 27,405 55.913) 3,361] 10 
23 231 1,278 20,488 eos) 2,022] 11 
144 1,482 2,110° 26,9225) tURy Asks’ 45195) 12 
- 3,260 7,053 30,072 2,422 2,103 | 13 
688 575 26433 28,145" 2,053 2,843] 14 
34 857 4,356 859, 6007 SD By Zola LS 
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3,852 405 13535 21,591 3,629 25592 21 
22 
23 
24 
1,614 75554 27,610 250,482 20,474 38,931 | 25 
e377 11,987 24,629 1,079,760 285222 24,961 | 26 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Colombie- 

Britannigque 


Saskatchewan 


£3 5 1 
1 8 2 
1 6 3 
sl 1 4 
4 3 5 
1 6 6 
1 3 7 
1 2 8 
2 5 9 
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2 5 11 
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Fourth Quarter 1976 


According to preliminary figures the total number 
of failures recorded under the provisions of the Bank- 
ruptcy and Winding Up Acts was 720 during the fourth 
quarter of 1976 in comparison with the total of 466 for 
the same quarter of 1975. The estimated total of the 
liabilities of bankrupt firms was $105,531,205, compar- 
ed with the total of $74,814,435 recorded in the same 
quarter of 1975. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured in the 
trade sector in which there were 291 compared with 187 
for the same quarter of 1975. Liabilities in this in- 
dustry increased from $19,110,781 to $28,798,229. In 
the manufacturing industry the number of bankruptcies 
was 73 compared with 46 for the same period of 1975 and 
the liabilities increased from $16,579,309 to 
$20,319,473. The number of insolvencies in the con- 
struction industry increased from 88 to 153 and the li- 
abilities increased from $18,823,500 to $31,620,912. 
In the service industry the number of failures increas- 
ed from 86 to 133 and the liabilities increased from 
$10,097,613 to $18,573,684. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 242 business failures in Quebec during 
the fourth quarter of 1976 compared with 165 for the 
same period of 1975. Estimated liabilities increased 
from $32,351,814 to $56,421,127. In Ontario the number 
of bankruptcies increased from 235 to 364 and the esti- 
mated liabilities decreased from $34,514,997 to 
$33,030,357 in the same quarter comparison. In the 
Prairie Provinces the number of failures increased from 
35 to 52 and liabilities increased from $3,365,617 to 
$6,168,716. The number of insolvencies in British 
Columbia increased from 29 to 52 and the liabilities 
increased from $4,553,604 to $6,790,065. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates that the 
greatest number of failures involved businesses in the 
$50, 000-$99,999 size group. 


Coverage 


The statistics of failures in this report are lim- 
ited to those bankruptcies filed under Federal legis- 
lation (the Bankruptcy and Winding-up Acts) and does 
not include failures, sales or seizures carried out 
under other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the amount of li- 
abilities is not recorded. Proposals from insolvent 
persons are not included in the bankruptcy data but 
when such proposals are rejected by the creditors the 
proceedings may then come under the Bankruptcy Act. 

In Table 8 the number of proposals is shown to give a 
general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to totals due to 
rounding. 


INTRODUCTION 


Quatriéme trimestre 1976 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre total de 
faillites déclarées aux termes des Lois sur la faillite et sur 
les liquidations a été de 720 au quatriéme trimestre de 1976, 
comparativement 4 466 au trimestre correspondant de 1975. La 
valeur estimative du passif des entreprises en faillite était 
de $105,531,205 comparativement A un total de $74,814,435 pour 
le trimestre correspondant de 1975. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a observé le 
plus grand nombre de faillites, soit 291 en tout, comparative- 
ment a 187 au méme trimestre de 1975. Le passif dans ce sec- 
teur est passé de $19,110,781 4 $28,198,229. Dans le secteur 
de la fabrication, il y a eu 73 faillites, contre 46 pour la 
période correspondante de 1975, et le passif est passé de 
$16,579,309 4 $20,319,473. Dans l'industrie du batiment et des 
travaux publics, le nombre de faillites est passé de 88 4 153 
et le passif de $18,823,500 4 $31,620,912. Dans le secteur des 
services, le nombre de faillites a augmenté, passant de 86 a 
133 et le passif passant pour sa part de $10,097,613 4 
$18,573,684. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 242 faillites d'entreprises au Québec au 
quatriéme trimestre de 1976, contre 165 pour la période corres- 
pondante de 1975. La valeur estimative du passif est passée 
de $32,351,814 4 $56,421,127. En Ontario, le nombre de failli- 
tes a augmenté de 235 4 364 et la valeur estimative du passif 
a baissé de $34,514,997 4 $33,030,357 entre le quatriéme trimes- 
tre de 1976 et le trimestre correspondant de 1975. Dans les 
provinces des Prairies, le nombre de faillites a augmenté de 
35 a 52 et la valeur du passif a augmenté de $3,365,617 a 
$6,168,716. Le nombre de faillites en Colombie-Britannique a 
augmenté de 29 4 52 et la valeur du passif est passée de 
$4,553,604 a $6,790,065. 


Faillites selon l'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent que le plus 
grand nombre de faillites porte sur les entreprises dont le 
passif se situait dans le groupe de taille $50,000-$99,999. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues dans ce rap- 
port ne concernent que les faillites enregistrées conformément 
aux lois fédérales (Loi sur la faillite et Loi sur les liquida- 
tions) et ne comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de faillites 
chez les salariés parait au tableau 8 mais le montant du passif 
n'y paraft pas. Les propositions de personnes insolvables ne 
font pas partie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le tribunal ait 
refusé de les approuver ou les ait annulées; dans ce cas, elles 
sont réputées tres des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au tableau 8 
afin de donner une idée générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne pas étre éga- 
le au total en raison de 1'arrondissement. 


No. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter 1976 with Comparative Figures for 1975 


Altantic Provinces 


. uébec 
Provinces de Q 


1'Atlantique 


Primary industrieS «...ecescoesccccveves = 


Manufacturing industries: 
Food and beverage industries ...... weit = 
Textile Andustries,lecfe'sJ. vorptels « v\cholels cles = 
Clothing industries (including knit- == 
ting mills). 
Wood industries (including furniture) - 
Paper and allied industries (including - 
printing and publishing). 
Primary and Fabricated metal indus- == 
tries. 
Machinery industries ....... eoccesesws = 
Transportation equipment industries .. > 
Electrical products industries ....... a 
Non-metallic mineral products indus- = 
tries. 
Chemical industries 2.6.00. cvccccicces = 
Other manufacturing industries ....... = 


Total manufacturing industries ..... - 


Construction industries: 
General, ContractOYrsins «sibs eee’ atele -is'e0 i 
Special trade contractors .........0.- = 
Total construction industries ...... 1 


Transportation, communication and other - 
utilities. 


Trade (wholesale and retail): 


BOOG) ares eis oye alee letaie ie ol el es o/ainlcleievete) ole o1s(a: 910 Z 
General merchandise ......eceeeccscees - 
Automotive: products: siscccccciciewe s/clelsleis - 
Apparel, ands shoesi o% . 2s sis s 0109 o's\0e o(iaie = 
Hardware) ss 516 sors visi oo 6 os b's web oeisie = 
Household furniture and appliances ... = 
DIUGS») «6's vis 0's o clalee vos ale 0 ose eles ool ees Lol 
Other? tradesieisis 10.5... ole bis.0 ciples siete ols aisle oe 
Totalgtrademssned ah .sisesG.soecwse ele 1 
Finance, insurance and real estate ..... = 
Services: 
Education, health and welfare ........ = 
Recreational Services ..<.6<ccccscesee ES 
Business Services) 4.9% ssl .s~ ses scwees = 
Personal services}i«wexsm = h <wl «700 ees of = 


OERCTUSETVLEES? aicisialelvisicio cise pi cicis/esiviele ere — 
Lotadl sSEF VICES. visves.cnlc-ct0r cicie clove eieree = 


POCAL sic nisteieaccusteie¥elsselerarsiaie eielereiera cicie 2 


Ontario 


1 


Provinces des 
Prairies 


Prairie Provinces 


52 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Quatriéme trimestre de 1976 et chiffres comparatifs pour 1975 


Colombie- Number Liabilities 
Britannique ~ - 
: Nombre Passif 
1975° 1976 1975 1976 1975* 1976 
$"000 
2 790 Zoo Oo MOGUSET WES spTiMal LEG, . 5.5.6/c10 sles wis. 0 sea aiele.e Ge cle 
Industries manufacturiéres: 
= 156 441 Industrie des aliments et boissons ............ 
= = 147 Endustric textile siccic.c 0 <s ala atetelaleleielels esewecece 
= 37 453 Industrie de l'habillement (y compris la bonne- 
terie). 
- 1,633 3,699 Industrie du bois (y compris l1'ameublement) ... 

2 736 3,224 Industrie du papier et activités connexes (y 

compris l'imprimerie et 1'édition). 

L 2,056 732 Premiére transformation des métaux et fabrica- 

tion de produits en métal. 

1 1,407 41 Fabrication de machines: <.).<ic:6 os 0 ss sess Sor 
= 2,203 9,926 Fabrication de matériel de transport .......... 
= 6,981 76 Fabrication de produits électriques ........... 
= 395 1,001 Fabrication de produits minéraux non métalli- 

ques, 
= 355 204 Industrteychimique: « ~5:..s/«seleels = +/e celeate wil aterete 
— 621 326 Autres industries manufacturiéres ............ 
4 16,579 20,319 Total, industries manufacturiéres ........... 
Batiment et travaux publics: 

wl 8,768 26,562 Entrepreneurs) SENELAUX _..2.<. «+ eseiclersva sicko ore aietalehaverere 

Z 10,056 5,059 Entrepreneurs sp@cialisés ... ajraleneie:<cle ove sterceieiiiela 

3 18,824 31,621 Total, batiment et travaux publics .......... 
- 3,878 2,264 | Transports, communications et autres services pu- 

blics. 
Commerce (gros et détail): 

2 971 2,710 Alimentation: 06.6 «,3,0:0,0 9.,0,9,4,0.00 dele eRafotele ove cteraieitelae 
= 2,138 343 Marchanddses diverses, _..0j6isie:e:ejex0.0:0.0je vaclegat o%> cleietele 

3 2,276 3,390 Produits jde It automobile ..,..s,crcciejs.e efeboteiete ce cfatoters 

1 15535 3,739 Habit lement: et chaussures, ,s:ejs10jei0s010(0,0,0; otelats ete. etele 

2 1,139 325 Quinc@akl Verde: (.:0)e-+.ciereseiorsucislecesosehereroreyere) divhelntess*elatetete 

i 756 1,849 Ameublement et appareils ménagers ..........00. 
= 198 181 Médicaments .......... 00,0 jv fox0inlajeyeiere stellate, Meiopetaintele 

6 10,098 16,261 AUEF ES COMMETCES | < .«\.<,0,0,0,0,0;0 ecetoeipteleleiele, %e slaletelevaielste 
15 19,111 28,798 TOtGAL, COMMETCE .q.-,+,0,0:0,0,0;0,0: slwlelelalsieialn oe «joie! wleleiels 
me 5,535 1,377 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 

Services: 
= 697 2,650 Enseignement, services médicaux et sociaux .... 

2 1,348 548 EGLGUIS cin: /9, 001s Viorel elsiasia'e'elereeleiehelalel es alsiateoreieterare 
a 3,183 5,226 Services icommercl aux; vscsis ovis ojeieielercl sielelslstelsstsiste ete 
= 209 647 Services! perSONN|ls! ..s:010.0 00.000 5.8 e000 ee ove thei « 

3 4,660 9,503 AUELES SELVICES: Miers 010.015 «nis ea we egtinseie sie cies sie 

5 10,098 18,574 Total, SCYVICES ice ssseccccccccccssvecesioves 
29 74,814 105,531 Total cc cccccecccccevccccccsccseveccesisieisis © 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiére 


. bie, 2 a Wood Primary and Transpor- 
industries ee = industries | fabricated tation 
= “4 including metals Machinery equipment 
Ensemble Induseries furniture industries industries industries 
des primaires S ey = = 
industries 


Industries Premiére Fabrication | Fabrication 


du bois, transfor- | de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 


fabrication 
des 

produits en 

métal 


ment 


No. 
thousands of dollars — milliers de dollars 


1975 
1 |} January — Janvier vais sees 26,872 7,400 3,633 1,187 856 132 - 
2 | February — Février ........... 22,995 319 5,966 1,417 480 2,675 567 
3) MAY Cte MAYS) 5c: creie'e ole ale elsinistsie 40,657 238 13,213 4,024 603 66 103 
A WAprA Li AV EAD wea lela ot oishoraictatete © 12,185 82 2,003 283 10 - 189 
5: || Mayiie=aMadiwsciare 'staleleterclovorameeatematators 45,735 1,803 9,587 2,826 3,288 540 = 
Gu pure" TU ER cravena e wlarsleleretevelotsieiete 15,415 224 1,466 85 7h 172 186 
K | Julyx=sIul Lee wars. vei. ce 35,547 1,120 11,285 624 2,289 - 420 
SipAugust — ACRE \screisisiciss eis abelritivie 27,184 650 2,425 590 569 - = 
9 | September — Septembre ........ 23,892 175 10,015 380 604 6,018 4 
10 | October — Octobre ...5.....5. 27,405 754 2,281 284 629 - 875 
11 | November — Novembre .......... 20,488 37 9,283 1,172 - 18 = 
12 | December — Décembre .......... 26,922 = 5,014 176 1,426 1,390 1,328 
1976 
13. |\Sanuary —'Sanviier ts... 2 vedetetstcters 30,072 1,669 3,467 172) 28 = - 
14 | February — Février ........... 28,145 1,183 1,784 10 237 - 574 
V5) | (Mar cht= Mare iavvecnsieererenoraters Hatches 859,600 182 833,881 240 172 48 26 
1G. | Aprile Avr Lwcrasreteer evans Mote 23,669 1,168 4,056 883 591 85 - 
EX. | Maye Ma dieve. siateneveverenersns Meee 24,496 713 2,518 702 | 395 122 145 
US), | Stn ChAT ad Ni scseveseter sien stensvavenarererevars 26,349 779 2,968 1,020 49 = = 
19) | Julye= Juilletmyrqrtene. imine 38,066 1,310 25,508 20,083 418 = = 
20} | TAURUS <=, -AOU biws, oreveccroncreretororstetsters 27772 323 8,319 1,695 - 364 1,081 
21 | September — Septembre ........ 215591: 317 8,519 = 68 = 1,979 
22 October = Octobre. <:..6/ «isis.ce ee 31,317 141 12,391 2,931 493 = 8,359 
23 | November — Novembre .......... 50,133 1,143 5,476 446 289 = 1,566 
24 | Decembre — Décembre .......... 24,082 1,294 2,453 322 = 41 oe 
25 | 1975 etuclve months’ — Douze 325,297 12,802 76,171 13,048 10,825 11,011 3,672 
mois*. 
26 |,1976 — Twelve months — Douze 1,185,292 10,222 911,340 30,057 2,740 660 13,730 


mois. 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Construction 
industry 

Batiment et 
travaux 
publics 


7,79 
2 355 
1,892 
1,353 
4,973 
3,138 
5,760 
3,046 
4,330 
8,682 
2,547 
7,595 


8,561 
4,712 
9,006 
5,509 
3,373 
3,820 
1,778 
3,018 
15735 
5,004 
22,325 
4,292 


53,445 


73,453 


Transportation, 
communication 
and utilities 
industries 
Transports, 
communications 
et services 
publics 


410 
798 
1,839 
959 
514 
1,893 
985 
1,070 
784 


603 
570 
1,092 


22,226 


11,517 


thousands of dollars — 


5,186 
6,673 
11,809 
4,868 
17,069 
7,348 
8,452 
4,738 
5,655 
8,225 
4,323 
6,563 


10,139 
10,195 
7,395 
6,741 
10,047 
10,463 
4,014 
8,891 
7,541 
5,032 
14,395 
9,372 


90,909 


104,225 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Certains commerces 


Food 


Alimentation 


292 
2,398 
603 
216 
188 
722 
T3035 
398 
218 
301 
397 
326 


7,432 


12,119 


Household 
furniture 


Apparel 
and shoes appliances 


and 


Habillement Ameublement 


et chaussures 


appareils 
ménagers 


milliers de dollars 


1,492 
739 
1,352 
1,084 
6,414 
2,162 
1,222 
233 
123 
227 
196 
isi’: 


16,356 


10,931 


1,139 
1,312 


1,425 


1,394 
673 
841 
567 

1,249 

2,396 
240 
608 
655 


497 


852 
501 


8,467 


10,473 


Finance 
industries 


Finances 


23,542 


18,194 


Service 
industries 


Services 


1,953 
5,422 
6,661 
1,912 
9,799 
2,436 
3,287 
2,267 
2,367 
2,513 
3,410 
4,174 


5,567 
4,010F 
3,803 
4,048 
7,038 
3,718 
2,805 
4,629 
2,452 
7,480 
6,042 
5,051 


46,201 


56,643 


No 


OMAN DUFWNHHE 


25 


26 


=510) = 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


No. 


WONINKDULHPWNHE 


25 


26 


Total Primary 
Wood Primary and Transpor- 
daduatetes paca ale industries fie. pot tation 

r including metals Machinery equipment 

eee pein, | furniture industries industries industries 
Andusenies Total Industries Premiére Fabrication | Fabrication 

du bois, transfor- de machines | de matériel 

y compris mation des de 
1'ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
January’ — Wanviierjd cicissievcjeicise 5 165 2 4 2 = 
February — Février ........ ahs 174 5 3 2 3 
March ii Mar 8) .syexe tte: Moncievoxsiein;e1s 207 2 7 3 a 
Aprtas WAVE 1, iasdvdiaiade sayoratereineccie.s L75 2 3 1 2 
Mayeetghla ts .<:arejorct Raplosqolare ates 197 16 6 i = 
FURS TUAN  .oi0;0rercbaboreioisioseusieselsic 157 2 1 1 2 
Nad SUL Tet: Zrapelalardia sterelncoscce'e 209 3 2 2 3 
Auguste =yAOUC: iccarGahalestheiey<cecsrasennie 165 6 4 1 = 
September — Septembre ........ 176 5 3) 3 1 
October = Oc Cobre hepe.dle.erese:se.0i0 . 159 2 2 3 al 
November — Novembre .......... 129 1 3 = i 
December — Décembre ......... ; 178 - 3 6 3 
1976 

January — Janvier «....e.ce.e. 175 3 4 = 
February — Février ........... 239 5 2 1 
March Mars) «s/<cd:ctalcdsaPonyeisievelnae 241 4 2 1 

Aprddn AVL | 0d debfefes sieieeis.es 202 6 8 a 
Maye Mad. |srsverere RM eeveicicte nerve 195 7 5 2 
TUNES * TUL wovarereyShbiNay Goisvetetsierene > 225 5 8 = 
Twig UL et eee Fore oraigoe A aI55 5 7 = 
August — Aofit ..... i sfivoreancaeroree 233 5 5 6 
September — Septembre ........ 205 4 71 3 
October — Octobre ............ 206 3 a 2 
November — Novembre .......... 275 12 5 3} 
December — Décembre .......... 239 5 7 a 
1975 — Twelve monthst — Douze 16 

moisr, 

1976 — Twelve months — Douze 18 


mois. 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


= pi 


TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, 
communication 
and utilities 
industries 
- Household 


Certains commerces 


Transports, furniture 

communications Apparel and 
3 Total - 

et services Food and shoes appliances 
publics - - - 

Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 

appareils 

ménagers 


DENDORNDAANAUY 
i 
Ke) 


125 


157 


Finance 
industries 


Finances 


WDWrFUWUrPNHHFN@HN 


ray 


3 
6 
0 
3 
2 
3 
5 
4 
&} 
2 
3 
4 


Service 
industries 


Services 


n° 


WOONDUFWNHH 


25 


26 


= hye 


TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 


Québec Ontario Manitoba 


Provinces de 
1'Atlantique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1 | January — Janvier .......... Man eye-e Sicctato as elsvete oneWe . 906 14,704 3,539 Pay fp) 
2 | February — Février ...eeee reer ee eee eres Pte wip a ttoree TPZ 8,893 105753 232 
3 |March — Mars ...... SE NE ric iSO DOO OTTO OSS GEOG 232 27,433 8,648 87 
4 | April — Avril ....-.seeeee reece Trees son sieeve - 3,840 6,343 254 
5 | May — Mad oc.cceercvcccee Bessie, B10 io UTM Oe: oe Likert 40 Z2edOo 9,188 277 
(|| ait bios Gor ino sero 5.0 lente, better R MORN ole tee wel 79 9,292 4,521 158 
7 | July — Juillet 2.0... eces ec sc cen encleeercessessces f - 18,857 12,666 1,748 
8 | August — Aotit 1... cece eee cece cece eccees Boeke exare 437 20,222 4,393 141 
9 | September — Septembre ....---eeee reece sere eceeees = 9,578 7,509 3330 
10 | October — Octobre ........... Ch RRP ROPCR Cc ROR: a 0 10,204 14,932 63 
11 | November — Novembre .......cceeesreccccesccrssces 6,335 12,385 236 
12 | December — Décembre ...---+eeeeeeeees 3 15,814 7,198 158 
1976 
13 | January — Janvier oo. ... eee Pere ccs oranronieerare : 9,625 8,249 41 
14 | February — Février ....cssecsesescsccccnce 10,615 12,614 478 
15a March — Mars: a2. c/secisisis «wm ois « ein alee es 8,916 14,654 216 
UGG PAp rd ds — Ard Se ers rere minis 6101s oie '-labieiel «ip lelela' = wierm plnie.<iel< 6,793 11,536 309 
17} |\May — Mad .2 RG. + ocean ee esis SHS ret ee (olla etoia eka s a ce 7,002 13,747 287 
18 | June — Juin .....cseeeeceeseees sineieiets:s (ore edn (eiuife eis)ieis 8,916 13,184 242 
19 | July — Juillet ....ccesccenceseeres . 26,055 7,346 403 
20) August — AoWE 2.2... kwccess Pits sta evchcle/o ave 10,568 Meh 277 sea 
21 | September — Septembre ..... ese e eres ee eer eceeceee 5,549 9,771 478 
29 lbGetober-—TOCEODEE:, 0.6.0 once e eae stplels oss os OM & oes 17,743 8,773 185 
23'|'November — Novembre .cccceccceslecescccsucuses siais 32,106 bi 253 3,394 
24 | December — Décembre ....... aN rs: aoe Wve gee 6,572 13,004 89 
25 |1975 — Twelve months© — Douze moist 2,495 167,525 102,075 8,962 
26 | 1976 — Twelve months — Douze mois .......... Ec 839,921 150,460 137,378 6,249 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 
a Québec Manitoba 
Provinces de 
No. 1'Atlantique 


1 | January — Janvier 3 
2 | February — Février . 2 
3) |iMarch — Marsurreeje..+> 3 
As |PApril, —wAVril fae. «ss 4 
5 | May — Mai . 4 
6 | June — Juin ... 2 
7 | July — Juillet ... 4 
Sr August — AOE 6.15 +0050: 4 
9 | September — Septembre . 4 
10 | October — Octobre . 2 
11 | November — Novembre .... 5 
12 | December — Décembre 3 
13 | January — Janvier . 3 2 
14 | February — Février 1 8 
15 | March — Mars 4 3 
16 | April — Avril 4 5 
17 | May — Mai . 4 4 
18} June — Juin. 9 6 
IOP Sudiy lui) Vet heii! «i0< iar i 7 
QO WAUSUSE — (AOUtE Srorsisie's1s12:0 o1s/4j010 caloloisierelale alelbiare 2 3 
2ag\sSeptember — Septembre... sss veraisicsise ele'eelol - 9 
22 | October — Octobre ....c.cccccccrsecervvvccsccvecss 4 
23 | November — Novembre ........ 6 
24 | December — Décembre ...........- 3 
25 | 1975 — Twelve months® — Douze moist ......++++e- 40 
26 | 1976 — Twelve months — Douze mois .......eeeeeeee 60 


-13<- 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et certaines villes, 
avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta = Canada Torontot Montréal? 
Colombie- 
Britannique n° 
thousands of dollars — milliers de dollars 
- 4,560 2,890 26,872 1,645 3,667} 1 
33 tBo73 939 22,995 6,274 7,129) 2 
21 501 S735 40,657 5,075 24,614] 3 
339 141 1,268 12,185 1,974 1,948] 4 
560 91 13,226 45,735 7,401 10,920] 5 
427 475 463 15,415 1,494 5,381] 6 
20 46 2,210 35,547 7,218 12,469} 7 
47 98 1,846 27,184 1822 10,018] 8 
167 269 1,033 23,892 2,687 4,801] 9 
876 152 1,165 27,405 6,681 9,127110 
23 234, 1,278 20,488 1,226 3,563] 11 
144 1,482 2,110" 26,922 2,378 10,433 112 
- 3,260 7,053 30,072 3,330 4,848 | 13 
688 575 2.733 28,145 7,386 3,895] 14 
34 857 4,356 859,600 7,366 5,461] 15 
30 2,636 2,188 23,669" 3,808 5,825 | 16 
46 170 2,574 24,496r 4,847 4,060 | 17 
258 498 609 26,3495 6, 287 4,694]18 
89 2,049 2,011 38, 066 4,434 24,762119 
379 1,537 1,570 ZU tie. 8,966 5,309 | 20 
3,852 405 1,535 21,591 5,591 3933721 
70 140 1,349 31,317 3,051 4,366 | 22 
173 1,204 2,002 50,133 4,114 6,336 | 23 
115 799 3,439 24,082 6,167 4,297 124 
2,657 9,419 325,263 325,297 45,875 104,070 } 25 
5,734 14,130 31,419 1,185,292 65,347 77,190 | 26 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


Saskatchewan 


wre 


5 
iE 8 
1 6 
i 1 
4 3 
1 6 
z 3 
uk 2 
2 5 
J. 5 
2 5 
4 8 

9 
2 10 
1 8 
7" 3 
1 3 
6 11 
2 4 
5 3 
4 5 
1 5 
4 
3 
9 
0 


British 
Columbia 


WOONMNADAU HL WHE 


Epes 


TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries, and Provinces, according to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1975 1976 


1st 4th lst 4th 
quarter | quarter | quarter | quarter quarter | quarter | quarter | quarter 


= a = - - - - Total 
2e 3e 4e "Os 3e 4e 
tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- 
mestre |mestre mestre | mestre mestre | mestre | mestre | mestre 
Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: : 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... pa - - 
$-15', 000=$245999 tM FAROE ae foe: 8 10 44 
Z5{000="49 5999 Ut oe ee eaetttetee teres oste 7 20 45 
50,0004 99 5999 2. sab Mites ss se sets 8 2 46 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 89 22 13 
FROME sale, sie prove larehh vo Gpetetcmatete: stotemerstotate 62 is 248 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... = 1 1 
$ F5S000=$24 999" | osha Pdiretettete! atchetcteletels 5) 43 137 
ZDK000— 495990 «+ ct herabetetet er clel ctetetel elete 21 29 107 
SU FOO00— "99 5999 varies a cretetetele els eielslele’sie 30 41 114 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 19 39 124 
TOC aM oa aerate oretets dale tetas oNeteial etal ohare 105 153 483 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 - Moins de $5,000 ...... 1 3 2 
$95 WOU S24 IOS! nocheteta Sete rertreyarieretermeteret 58 73 286 
2BSSOOOSNGED SIO 9 emmrrrrrnpate ere ee ater atane 65 60 Zoo 
SO SOCO= 999! J99 0m rotetevete-are ev wie wreretatarersierd 47 84 262 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 50 71 242 
TLOGAD a x ss in acre ele ateve’ crure:c oles aielerniaraeteie's 221 291] 1,055 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 - 4 
$ 95.,000=$24999) «os octets wie ssarmieisve es 40 37 160 
5:5 OOO s49) 999) vetnic scoldhereie & cnis iereneciotete 25 23 94 
10), O00=9 91,999) Fs es: adobe ohn, apie oveiees a) az 96 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 38) 41 145 
OLA "#5, 5 alors tate ae aicltaetmmtots ttriotetatee a BG) 133 499 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 5) 21 
S15, VOO= $249 99) aorta due entala stale eteletctotet 174 183 713 
ZIGOO0= 49999" ver tcteta cmintotstotarctsmstetetete 141 145 571 
ESUOO— 199999! 70a tolcldisis tele e's eletaldtaletelera 118 198 585 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 156 189 700 
LOCA. seis elale ofa cle aleve tlolalelststoleletaterate 593 720] 2,590 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 2 10 
$ 5,000-$24,999 ....... atetetetetetate atatetstete 68 53 231 
2 FO000="49'5 999! vetcrctaic laters aiete le etotetetallclotels 50 48 184 
SOSOOO4 99'5'999) <2 :.cceterdete erste ctetteleletetets 38 69 193 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 60 70 260 
PERSE» Sara 'ere 0 latetesp clots laretete to efate tole SO ah 218 242 878 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 3 10 
$ 5,000-$24,999 ..... Meo teente ahs ee srate Aci 81 110 383 
Aas 000— 49,999! «ete Mc eee caps 76 74 297 
50,000- 99,999 ...... eaeercieteretete sterststere 61 97 288 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 68 80 319 


288 364 | 1,297 


sy 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité économique 


Manu- 
facturing 


British 
Columbia 


Atlantic 
Provinces 


Construc-— 
tion 


Prairie 
Provinces 


Service 


Batiment 


Canada | Provinces | Québec } Ontario | Provinces | Colombie-} Indus- Services 


de des Britan- tries et 
L'Atlan- Prairies nique manufac— travaux 
tique turiéres 


1975" thousands of dollars — milliers de dollars 


January — Janvier ........ D627, 181.25) 2102.2 oN | 604.1 22a 279.5 311.0 70.1 51.4 
February — Février ...... = 1324 154.4] 181.5 113.2 148.8 67.0 298.3 81.2 101.1 169.4 
March’ — Mara vsicccecsceses 196.4 115.9] 330.5 95.0 60.9 T7729 412.9 59.1 159.6 162.5 
Aprid —=AVELL Seccsscc cscs 69.6 => 64.0 68.9 Wa ese 74.6 O5e4 54.1 70.5 53.1 
WEN PSE SA Se etre AOS 232.2 20529) 306.2 91.9 84.4 1,202.4 383.5 146.3 279.8 Zhi 
BLE) — a FOU Thy afore 7c leloys/sisisis)s 98.2 39.6] 136.6 68.5 117.8 38.6 91.6 98.1 124.5 73.8 
uly — Juitlet oo. cscs ees 170.1 - 248.1 Ded 226.8 184.1 513.0 164.6 107.0 96.7 
August — Aout ..esicsescacs 164.8 145.8] 293.1 61.9 40.8 230 LIS) 105.0 87.7 75.6 
September — Septembre .... 135.8 - TLS 7. 96.3 524.7 14.8 400.6 123.7 9257 81.6 
October — Octobre ........ 172.4 13.8} 200.1 167.8 136.4 116.5 175.5 299.4 114.2 81.1 
November — Novembre ...... 158.8 - 140.8 187.7 40.9 213.0 663.1 110.7 84.8 155.0 
December — Décembre ...... 15052 146°} 229.2 9.0 119.0 162.3 263.9 Pe 102.5 126.5 
1976 
January — Janvier ........ 171.8 614055) 15054 93-7 300.0 783.7 *eohiteal 428.0 ATS 2. 154.6 
Rebruary — Février ....... 117.8 442.2 S27 102.8 87.1 109.3 148.7 104.7 o72u 81.8 
March — Mars ...-......--- [3,566.8 | 207,641.8 | 108.7 23k Oo 181.5 | 41,694.0 163.7 Hie) 100.1 
ADELA —U“AVYAT cies dees m aie 117.2 44.5) 415.2 104.9 330.5 109.4 156.0 141.2 89.9 101.2 
Maye Maal ieyeysvecie sree sie cecteen 125.6 L67=6:) LO1.5 140.3 62.9 160.9 139.9 93.7 135.8 156.4 
FUNC — IWIM, Scie iio die eis isie e's Yai BIS TGM LS IES i 43.4 50.7 134.9 12763 99.6 95.3 
Shy) — At et 6s ce <tc eso - 245.6 113.4 S205 91.8 195.4 182.9 110.9 55.6 100.3 937.5 
AGeuSC. —WAOUE fa.s\- len sles ar 119.2 17230 | 107.8 HRs) 185.7 120.7 308.1 Tdi 9959 96.4 
September — Septembre .... 105.3 - 793 98.7 263.1 haw) 710.0 Sa 82.0 sis) 
Oetober — Octobre f....52- 15250 382.1 Peasy ie 84.4 39.5 89.9 688.4 143). 62.9 159.2 
November — Novembre ...... 182.3 - Sto 84.0 190.9 154.0 176.6 398.7 127.4 128.6 


December — Décembre ...... 100.8 Sy are 9329 103.2 Se 10) 143.3 102.2 81.0 95.6 12955 


TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économiques 


Wage-earner failures — faillite d’ouvriers Proposals — Propositions 
tlantic rairie Britis Other 
Provinces Provinces | Columbia Provinces 


Provinces | Québec | Ontario | Provinces | Colombie- Canada Québec Ontario | Autres 
de des Britan- provinces 
1'Atlan- Prairies nique 
tique 


1975* 


January — Janvier ........ 
February — Février ....... 
Marchiim Mare: tcaie eels eens 6 
April — AVTil ..ceccccserss 
May — MA niciwcc vic cnlsis oss 21 
INE == MUTT. owe lcs 4010; 5/006 > 
July — Juillet ...csscceves 
AN gUSE — AOUE ‘sie.6.ci0,0\00 sia: we 
September — Septembre .... 
October — Octobre ......s. 
November — Novembre ...... 
December — Décembre ...... 


1976 


January — Janvier ........ 
February — Février ....... 
Mar chy — MATE “siseus:s'se 010 s1019.5 
ADEA Lam DVL L Jy late a icie (ela o's 96 
Maya (MAA: sic\a 6%e\ele« vie,9\0 eine « 
BISING =F INGAID 5 ole isisisicrese aie's s 
July — Juillet. ccisicicsiccess 
August — AOUt «05 0c eeisess 
September — Septembre .... 
October — Octobre ........ 
November — Novembre ...... 
December — Décembre ...... 


FUMDEFANWHRUUNELO 
| 


fA 
6 
5 
2 
7 
4 
3 
ue 
Zi 
4 
3 
6 


NFwWOrPEwWHNHYWWArH 


i» | 
aolvie? } 


J - — 
dapivine)) —) : 
oo tae 
; : ar " : 
tation bj ayo ht p 
- — 4 ——— = nd 
¢.fe 13.¢¢ hires s 12.275 $.%5 ‘ these 
hal } &, S02 16.18 je aes q@.%% 2,S€! vesees 3 - 
sal kp ny ta vet 1 @.ofé J e.tts : be seerseete ee OF 
£2, 08 (ett tee Fae a. seegeccepes Et 
Hele) |a.ess je.eee z.es¢ | | 4.205.) ts et 
Shit he er?» i> as, 1a.J0 a Ls : ecit atetarese were 
t.a0 a, 4 1 Bdett pB-Ee 1.oas a eS rr. eee ; 
on besa. 1D em ERti. | 11.698) | awe . oe 
home pm e9 ., 1 Sb. Lasoo, | |S-su 
e*) 1 XORhe Tigo aeee pave. { }2eept 
ety 18a Tot 6} kee | | cea | 
oa )<..30L Akh {| © 4s , € 58h | 
. = ethia . : 
$483 ; €3 |o, eta Pes |} ter | seeeese BOkvmsL 4 
arr 6 edt Des q X tte rene | -vses® Tehrein 4 
2! wee | utet.... Lo.aede) e.iee nieiod 
samo a Sut 0.aci ) & Pies 
ee pO . 200 PLe rf aii i? oe} 
bee ner Le AERO, (Ret , jt 
¢ » .2€ 'e@.@f1 ; @.38f 
>. ,#.0t  k80E He y ; 
i\ 4.22 | 0.02% £.238 
Pasi a,04 eee | +.883 7 
* ys Lc aes 4 atau §. 628 | 
ry utd ctor. | | c.ean | Ay Fe 
arene eee wo eer dD 
i 
» ng ~ " rf x¥ A 
aoe3h ginwoo® S76 edinot ya ,Wleevgos? bee powyite4t roeme W le 
1a | 196 | Spy; ie #35 


shuplessoo’ anlgie t6q (90 ofen bag (erelsves"h acpltiaegosg 39 eoplilia® of 


Aoted LPT A S, cae rs 


Seat a oar’ a Ve 1 r 
Adan ent owe ' 
in bb an | ae 
arti’ | gisaiat aap serene 
sh wg 
: 
eee ee © eer aes 
+ — 1 | a 
P| a, oe. 
‘ : So 
. al cs 
7 > » F : a le 
“i! £ ie a 
~ f « , . 
fs E. ie 
ts : 
. ii ' ti 
« . \ . . 4 ows 1 
- p aA. rt i 
‘ > ae < }2 
4 * 7 be é ~ ‘ 7 es j>t 


‘> > Oo 
pa 
7 
+ 
- 
4 


; 
e 
i 
pnetce: & 


en 


Be 


“Beat 


7 7 . it 7. i “To ee 
J a a7 
j om, ae 


“ 


_ CATALOGUE 61-002 QUARTERLY 


‘Commercial 
failures 


Under the bankruptcy 
and winding-up acts 


FIRST QUARTER 1977 


I ap Statistics Canada _ Statistique Canada 


CATALOGUE 61-002 TRIMESTRIEL 


F aillites — 


Aux termes des lois sur la E : 


faillite et sur les liquidatior 


STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA 


Business Finance Division — _ Division des finances des entreprises 


Financial Institutions Section -— Section des institutions financiéres 


COMMERCIAL FAILURES 
UNDER THE BANKRUPTCY AND WINDING UP ACTS 


FIRST QUARTER 


FAILLITES COMMERCIALES 
AUX TERMES DES LOIS SUR LA FAILLITE ET SUR LES LIQUIDATIONS 


PREMIER TRIMESTRE 


le wer 


Published by Authority of 


The Minister of Industry, Trade and Commerce 


Publication autorisée par 


le ministre de I'Industrie et du Commerce 


June - 1977 - Juin Price—Prix: 70 cents 
5-4404-508 $2.80 a year—par année Vol. 56—No. 1 


Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document 


Reproduction autorisée sous réserve d’indication de la source: Statistique Canada 


Ottawa 


SYMBOLS 


The following standard symbols are used in 
Statistics Canada publications: 


.. figures not available. 
... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 

- - amount too small to be expressed. 

P preliminary figures. 

T revised figures. 


x confidential to meet secrecy requirements of the 
Statistics Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés 
uniformément dans les publications de Statistique Canada: 


.. nombres indisponibles. 

.. n’ayant pas lieu de figurer. 
— néant ou Zéro. 

- - nombres infimes. 

P nombres provisoires. 

T nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
statistique relatives au secret. 


TABLE OF CONTENTS 


Page 


MMELOdUCELON se Sees crmule cee aoe ten ee ans 5 


Table 


1. Commercial Failures by Economic 
Areas *and™ industries”... eh oeeonre ess 8 


2. Estimated Liabilities of Commercial 
Failures by Months and Industries 10 


3. Number of Commercial Failures by 
Months ¥and@tndustrtes*ocnce. cece tc 12 


4. Estimated Liabilities of Commercial 
Failures by Months, Provinces and 
Selected Cities with Cumulative 
DACA cetvel slereterere cae ol sie tie ee ee ae 14 


5. Number of Commercial Failures by 
Months, Provinces and Selected 
Cities with Cumulative Data ..... 14 


6. Commercial Failures by Major Indus- 
tries and Provinces, According to 
Sree Otmida Dale ELeS estes cles ee a eee 16 


7. Average Estimated Liability per 
Failure by Months, Economic Areas 
and Selected Industry Groups .... U7 


8. Number of Wage-earner Failures and 
Proposals, by Months and Economic 
BGCIS. oes a eee ee ee eee ee 18 


8 
TABLE DES MATIERES 


DM EEOACUCE LON Mercia tere te erecta ae othe calc ee eee 


Tableau 


1. Faillites commerciales par région écono- 
mique et par activité économique ...... 


2. Valeur estimative du passif des faillites 
commerciales par mois et par activité 
Econom quem. fac ae cic oetes ieee aon 


3. Nombre de faillites commerciales par mois 
e& par activite economique @accee seers 


4, Valeur estimative du passif des faillites 
commerciales par mois, pour les pro- 
vinces et certaines villes, avec 

donnees *cumulatives==. ses eenoeeemee. Slereietene 


5. Nombre de faillites commerciales par 
mois, provinces et par certaines 
villes, avec données cumulatives ...... 


6. Faillites commerciales par division 
d'activité économique et pour certaines 
provinces, selon la taille du passif .. 


7. Valeur estimative moyenne du passif par 
faillite par mois, par région économi- 
que et pour certains groupes d'activité 
SCONOMIUGCUE Move se oes cies sie pete ele eee Sasol 


8. Nombre de faillites et propositions 
d'ouvriers, par mois et par région 
SCOMOMAGUC™ sere o siete So waves ete sec ee teres 


Page 


10 


12 


14 


14 


16 


17 


18 


poe? 


5 


j 


‘we +e 


26 


“cere 


tact 


> 


wipe sé 


o phates 


ray 


>° 


Te#”9 35 


‘i aaeoh oe wn! At ider 


q edietnzaamon aoptiitey of 
4 tsivigow wag Se supia 


i jet vah Ad A, cals 


bom ™) © 


saeeee a» MOhSsuboTicl 


6 twals¥ 
alewlwieemey> 


» @oplotyniys 


\ 2 DTAESDS eosilited wb exzdaoll 
6 ip nae WWE som sie t 


1 Wet Fiaseqg wh o* 


' 
,4 


pS ] 


asl nae ‘tele 


olen see oete hp een * 


25716736 


, 76 ee@ngryv 


. Ssviseleas> aaboonb 


Teq 33 #057 
andtferas 


iene ts: Ti bY a6 7 bh 


tyowq ston 


rove, pavliie 


cy aulatsremmey ass tilied 


smplaerns’ Syivipop’b 
23 al nofen ,phoolunag 


ay «oe ft 


squozp «nlnagec 


snhrsyoum svlitasaiies 176LeV 


ef eslilre) 
2009 36 ep 
euptepnce 6 


tecgo ve to es2tlitea? «b esdeci 


36 elos 164 


.otelseno"b 
ovptaannss 


"2 sated correnrenedense’ 


seme comwationnih wewents 20nd 
cnt tnt pen 7 


sytem 


eG RN 7 


4 * Hoenn UNAMID to eUds LL tat 
hon esontvart  eddaol ed 
ot stenting ae aiw cots 9 t 


4944406 C2FE Oe C1L09 0 OR OO SEE 


a iestaa el Sau taeat hoy 26 


a ‘wubal votaM vd estylia® Gel: 
. oF gokbrasys paacatvord hw 
ai ey: Ye coPNiLidakS dep. wate : 


& aeq vol (rdall bosomtsed so 7avK 
' gawtA oimosool ,editnett vd apullat 
+ | «see SqlOT) Crtapbal beiseie® Ran 


5 ban es tuile? wores—sgeW I6 
— oinmeor’ bas adjaot ¥d ,aleeoqor 
as at Pah erashouenusrsthearsnesha enath 


& 
’ 


wi { 
1] - ee 
' ' 
b | 
na 7 
Ns 
* 
* —- feel cS - 
“8 ta = 
| ‘etd 
ys 0 Rado. eg te reek omnes 7 
int a Hans eK wie ; i 


INTRODUCTION 


First Quarter 1977 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding Up 
Acts was 920 during the first quarter of 1977 
in comparison with the total of 655 for the 
same quarter of 1976. The estimated total 
of the liabilities of bankrupt firms was 
$107,244,169, compared with the total of 
$917,817,621 recorded in the same quarter of 
1976. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 406 
compared with 289 for the same quarter of 
1976. Liabilities in this industry increased 
from $27,730,046 to $36,937,131. In the ma- 
nufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 70 compared with 47 for the same pe- 
riod of 1976 and the liabilities decreased 
from $839,132,201 to $23,964,666. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 120 to 166 and the liabilities 
decreased from $22,278,455 to $17,232,714. 
In the service industry the number of fail- 
ures increased from 123 to 163 and the liabil- 
ities increased from $13,380,025 to 
$14,625,659. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 347 business failures in 
Quebec during the first quarter of 1977 com- 
pared with 226 for the same period of 1976. 
Estimated liabilities increased from 
$29,156,686 to $47,704,176. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 320 to 
424 and the estimated liabilities increased 
from $35,517,740 to $43,085,152 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Provinces 
the number of failures increased from 43 to 
72 and liabilities increased from $6,148,059 
to $6,815,371. The number of insolvencies 
in British Columbia increased from 58 to 73 
and the liabilities decreased from 
b14,142,315 to $8,477,470. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $25,000-$49,999 size group. 


Premier trimestre 1977 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
920 au premier trimestre de 1977, comparativement 
4 655 au trimestre correspondant de 1976. La va- 
leur estimative du passif des entreprises en fail- 
lite était de $107,244,169 comparativement 4 un 
total de $917,817,621 pour le trimestre correspon- 
dant de 1976. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on 
a observé le plus grand nombre de faillites, soit 
406 en tout, comparativement 4 289 au méme trimes- 
tre de 1976. Le passif dans ce secteur est passé 
de $27,730,046 4 $36,937,131. Dans le secteur de 
la fabrication, il y a eu 70 faillites, contre 47 
pour la période correspondante de 1976, et le pas- 
sif est passé de $839,132,201 4 $23,964,666. Dans 
l'industrie du batiment et des travaux publics, le 
nombre de faillites est passé de 120 4 166 et le 
passif de $22,278,455 a $17,232,714. Dans le sec- 
teur des services, le nombre de faillites a augmen- 
té, passant de 123 4 163 et le passif passant pour 
sa part de $13,380,025 a $14,625,659. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 347 faillites d'entreprises 
au Québec au premier trimestre de 1977, contre 226 
pour la période correspondante de 1976. La valeur 
estimative du passif est passée de $29,156,686 a 
$47,704,176. En Ontario, le nombre de faillites a 
augmenté de 320 a 424 et la valeur estimative du 
passif a4 augmenté de $35,517,740 a $43,085,152 en- 
tre le premier trimestre de 1977 et le trimestre 
correspondant de 1976. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a augmenté de 43 
a 72 et la valeur du passif a augmenté de 
$6,148,059 a $6,815,371. Le nombre de faillites en 
Colombie-Britannique a augmenté de 58 a4 73 et la 
valeur du passif est passée de $14,142,315 a 
$8,477,470. 


Faillites selon l'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand nombre de faillites porte sur les 
entreprises dont le passif se situait dans le grou- 
pe de taille $25,000 a $49,999. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


6 - 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites 
enregistrées conformément aux lois fédérales (Loi 
sur la faillite et Loi sur les liquidations) et ne 
comprennent pas les faillites, ventes ou saisies 
effectu€ées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés parait au tableau 8 
mais le montant du passif n'y parait pas. Les 
propositions de personnes insolvables ne font pas 
partie des données sur les faillites 4 moins 
qu'elles aient été rejetées par les créanciers ou 
que le tribunal ait refusé de les approuvé ou les 
ait annulées; dans ce cas, elles sont réputées 
étres des faillites commerciales aux termes de la 
Loi sur la faillite, et feront dés lors partie des 
données sur les faillites. Le nombre de proposi- 
tions figure au tableau 8 afin de donner une idée 
générale de la tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas 6tre égale au total en raison de 1'arron- 
dissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


First Quarter 1977 with Comparative Figures for 1976 


Atlantic Provinces 


Ontario 


Provinces de 


1'Atlantique Prairies 


Primary industrieS ......eseeeeeseees aa 


Manufacturing industries: 

Food and beverage industries .......... 

Textile 1ndustriés: 2... .ccciee cs sannte ns 

Clothing industries (including knit- 
ting mills). 

Wood industries (including furniture) 

Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 

Primary and Fabricated metal indus- 


tries. 
Machinery industries ...c.ccesscosnccsnce 7 
Transportation equipment industries ... 
Electrical products industries ........ 
Non-metallic mineral products indus- 
tries. 
Chemical industries ......... Srecateretarateress 
Other manufacturing industries ........ 
Total manufacturing industries ...... 


Construction industries: 
General contractors ...cececess a inieh daa ote 
Special trade contractors ...ccccsceces 
Total construction industries ..... ae 


Transportation, communication and other 
utilities. 


Trade (wholesale and retail): 


POOG ds:sa-oein 4 ab ete ad 4s siete Mle idle news eyaleieia’e es 
General merchandise .......... Sos waco . 
Automotive products ....esccecce ds ao minly 
Apparel and shoes. sa:sck cww.cw oslo weiss as 
Hardware .ecccccescceenece weitimel ee ret 
Household furniture and appliances .... 
Drugs .-.ee. eee cee ccc ccrccecrcscccsces . 
Other trades ci. sieve os sieve @ wee etal iaieip ays ay 

LOCGL KETAI ES Soe ae gsa aes «ache elem aie alae eis 


Finance, insurance and real estate ...... 


Services: 


Education, health and welfare ......... 
Recreational services .........+..8 oense 
BUSINESS SErViCes: eins « sss e's xiels wie cece 
Persomall (SOrvices < vis c<<taetodisine selec or 


Other services ........ wilele.ie; e/sileiereleleereiere 


Prairie Provinces 


Provinces des 


British Columbia 


Colombie- 
Britannique 


1976r 1977 1976t 


ey, 


we F Ph 


fon 
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TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


NRHN NH 


1d 


73 


Premier trimestre de 1977 et chiffres comparatifs pour 1976 


Total 
Number Liabilities 
Nombre Passif 
1977 1976 1977 
$'000 
12 34 3,034 5,690} Industries primaires ......... arate: opiate eked ovgiet Sapte ne 
Industries manufacturiéres: 

8) 5 203 1,007 Industrie des aliments et boissons ............ 

2 4 32 999 EMGUSER TAs PORE TOT. 6.5010 /acslei vere evottiateteta ater eatterer : 

8 6 1,474 972 Industrie de l'habillement (y compris la bonne- 

terie). 

7 af L975 4,536 Industrie du bois (y compris 1'ameublement) 
ia 9 852 O57 Industrie du papier et activités connexes (y 

compris l'imprimerie et 1'édition). 

4 9 437 889 Premiére transformation des métaux et fabrica- 

tion de produits en métal. 

1 1 48 SW) Fabrication de machines: Gacaccdercties teas cee one 

2 1 599 98 Fabrication de matériel de transport ......... 2 

Zz 4 359 2,784 Fabrication de produits électriques ..........- 
= 3 = 433 Fabrication de produits minéraux non métalli- 

ques. 

i 3 69 895 Industrie’ chimique: .<3cscace Saale Sosa ane aie Ne 7 

6 14 833,084 10,255 Autres industries manufacturiéres .........+... 
47 70 839,132 23,965 Total, industries manufacturiéres ........... 

Batiment et travaux publics: 
39 60 14,256 75376 PNEreprencurs *Peneraux ) sc Soya site seletetere sieeve eee ete 
81 106 8,022 9,857 Entrepreneurs ispecialisesn scans. cls esse see ee 
120 166 22,278 Li sea Total, batiment et travaux publics ........ Pic 
45 63 3,047 5,122 | Transports, communications et autres services pu- 
biLdes:, 
Commerce (gros et détail): 
33 5) 1,984 2,957 AUSmeniGa tt On iele stata olpieielelt iets cucveletotere + Siet ciate raters eters 5 

7 16 199 1,619 Marchandises diverses ........ Dat Ac Te Mewar 
ay} 79 4,712 3,685 Produits de 1'automobile ......... ads sie eo eretees 
60 60 3,485 4,483 Habillement -et chaussures. s.scadec cade be. cue wae 
10 9 846 599 Quincaillerte . p20 ec ir eee sagan a eeaTS ee 
33 41 2,908 S025) Ameublement et appareils ménagers ............ 

6 Z Za3 2,057 MEGICAaMENES ix ceases ene sade Be ews wale Fe oe eo 
83 164 13,341 LS ok: AuBres Commerces) .sacosaseseas sciseie Sica - 

289 406 27,730 36,937 Hotal, commercew sd cs eco. Poeieee > as ween ne. 
19 18 9,216 3,671 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 
Services: 

2 29 293 2,882 Enseignement, services médicaux et sociaux .... 
15 7 35 aL9 516 POMBE Ss nae gra -ciecetokeln se ae che al ghasn Sie calel oievenalie meme cere cetera 

22 38 2,386 4,697 Services commerciaux ....... Mieeteats aretha ore atone 
12 14 623 560 Services ‘personnels 1ésseecaedsiws oo aaa TORE « 
72 75 6,758 Speyel Autres serviceS .....+..e.. a elateuaveda\alcteiale tsi 5 
23 163 13,380 14,626 Who Galle SCT Vili CGSe wie wie to ele wialersierelieisiar tele sistance elves 
655 920 917,817 107,244 TO CAINS Aaleinielaseisyoiesis ies 4 sbehevete.s Were Seis sieyete 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Total Primary Wood Primary and Transpor- 
industries industries industries fabricated tation 
= = including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 
des primaires a ee & = 
industries Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 


fabrication 
des 

produits en 

métal 


ment 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1976 
Januaryu=, Janvier, windecesiuks 30,072 1,669 3,467 IW i se 28 - = 
Kebruatya= Bevtter) jecsce sce s 28,145 1 AM ros | 1,784 10 Zor, = 574 
Merehi = Mare en mca aedas vsa.s.0.0 em 859,600 182 833,881 240 a2 48 26 
7 Wop cat EW nce lees eer re 23,669 1,168 4,056 883 591 85 es 
MAW es Meld gl otate satel ste) avetacat che otelerribs 24,496 TS 2,518 702 394 122 145 
ahehavay -— NRG pC pe omen cic nn on 26,349 780 2,969 1,020 49 = = 
Tediye "aS E woeaters ste olelstettetslata 38,066 i320 25,508 20,083 418 = = 
August. — AOU. 5 cieleieibicun-ersecclereets Dio Ge 823 8,319 1,695 - 364 1,081 
September — Septembre ........ 2159 317 8,519 = 68 - 1,979 
Octobens— OGEGbE Cn s.es,s os elaine 31, 3 Ly, 141 12,391 2,931 493 - 8,359 
November — Novembre .......... 50,133 1,143 5,476 446 289 - 1,566 
December — Décembre .......... 24,082 1,294 25453 322 - 41 - 
1977 

January = Janvierssues << os ears 27,563 Pipa ye) 3,011 16 356 = - 
Rebruatyas,Fevrdiers os. ons deenie 44,026 25733 10,813 284 80 - = 
Mar Chyma Marsa. sverquevevae, « sreracetsrs aa 35,656 818 10,140 4,236 454 37 98 
ApEn eA TA ls aaa alee @ ala ae eens 

May cg Mad: 05 a:5 sveheveray sie) sar sretsiears ae 

June p= FIYID occas ae aes kn aane 

RIAD IS 2 C—O (= Coa ITEC 

UCUSE R= AGUE Eerelereistels) sietetelsletoleie 

September — Septembre ........ 

October = /OCEODEE jis. aiecie'isinia 

November — Novembre .......... 

December — Décembre ....... i 


1976 — Three months® — Trois 
WOK ahaiace cRevevstaratalels eialeic = stele’ 917,817 3,034 839,132 1,975 437 48 600 


1977 — Three months — Trois 
FAO TS Pele alae s\n eile tearere hey atalaretaiare a 107,244 5,690 23,965 4,536 890 37 98 


alee 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, Certains commerces 


communication 


Construction and utilities Household Finance Service 
industry industries furniture industries industries 
= a Apparel and = ig 
Batiment et Transports, Food and shoes appliances Finances Services 


travaux communications Total = - _ 
publics et services Alimentation Habillement Ameublement 
publics et chaussures et 
appareils 
ménagers 
| xe 
thousands of dollars — milliers de dollars 

10,140 556 Loy 1,394 260 5,566 1 
10,195: 403 1,338 673 5,462 4,010 2 
15395 15,025 630 841 3,494 3,803 3 
6,741 35279 594 567 15189 4,048 4 
10,047 445 483 1,249 293 T0389 5 
10,463 416 1,021 2,396 2,708 So This! 6 
4,014 82 258 240 1,666 2,805 7 
8,891 Sas) 837 608 lnoe2 4,629 8 
7,541 £5290 514 655 224 Dag tlsy/2 9 
5,032 552 947 497 666 7,480 | 10 
14,395 906 714 852 182 6,042 | 11 
Qo 125M 2,078 501 529 pelea It 2 
95122 1,293 1,317 909 361 4,168 | 13 
14,032 1,060 i737 633 35 O02 6,626 | 14 
13,183 605 1,429 1,483 298 SyrisieyA |) 15) 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

27,730 1,984 3,485 2,908 9,216 


36,937 2,957 4,483 3,025 3,671 


ANDUFWNHE 


No} 


29) 


26 


TABLE 3. Number 


-~ 12 - 


of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Total Primary Wood Primary and Transpor- 
industries industries industries fabricated tation 
= = including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 
des primaires = = = a 
industries toset Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
1976" 
January — Janvier ewecce cs «cele 175 3 15: 4 ii = 
February — Pevider is. cases s.0 239 5 12 1 1 1 
March —" Mat Ss aiete cre ania ters oleoe: ete 241 4 20 2 2 1 
Aprile — WAV ras ie rea eiaitrele siete Seen 202 6 26 8 3 cS 
May — Maes Fe eee ee sae te se oie 195 di 18 5 pi 2 
June?" JUL S52 5 © eee eae eele wee 225 5 22. 8 z - 
July *—suilletins sedans tae ens 155 5 23 7 2 - 
ANSISE —wACUL ste ene see nee ae 233 5 27 5 = 6 
September — Septembre ........ 205 4 pe os 2 3 
October — Octobre <t..is22e<e2 206 5 18 L 3 2 
November — Novembre .......... 275 ft Sal bs 4 3 
December — Décembre .......... 239 5 24 7 as = 
1977 
January — Janvier sscssccnce ss 267 9 24 1 4 = 
Hebtiary — Pevrber see fais oars $22 2 26 4 5} = 
March —' MAES <i cov eevetseense SSE 13 20 6 2 1 
Apert —(AVELL «sete ise e a teeees 
May =" Mad “dad histe. dees ane setae 
JGHS = Join a. hee ot. o ORee a ees 
Duly — roa Piette cs saa sree eee 
August, —"AOGE sews ese Bho. Oe 
September — Septembre ........ 
October — Octobre sietede sas cx 
November — Novembre .......... 
December — Décembre .......... 
1976 — Three months’ — Trois 
HOLS ae beret nae ee oaace eae 655 12 47 7 4 2 
1977 — Three months — Trois 
OAS yi etienevatoh Metetiorel sa) a) of etelaletal siete 920 34 70 11 9 1 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, Certains commerces 


communication 
Construction and utilities Household Finance Service 
industry industries furniture industries industries 
= = Apparel and - = 
Batiment et Transports, Food and shoes appliances Finances Services 
travaux communications = = = 
publics et services Total Alimentation Habillement Ameublement 
publics et chaussures et 
appareils 
ménagers 
it if ia 
20 10 88 8 21 12 3 1 
45 17 105 7 20 8 6 2 
55 18 96 18 19 iS 10 3 
39 13 IS IEF 8 1 8) 4 
36 13 74 6 va 13 2 5 
30 PAA 105 8 alae 20 3 6 
32 20 40 2 5 4 5 7 
39. 2 89 14 15 9 4 8 
34 17 92 WW 10 8 5 9 
44 12 80 8 13 5 ze 
56 13 aS 10 13 10 3 
53 16 98 Wye ks 9 4 
42 1 128 14 23) 12 5 
61 23 132 pW 18 14 9 
63 28 146 Y) 19 15 4 
120 45 289 53) 60 33 19 


166 63 406 35 60 41 18 


No. 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and 
Selected Cities with Cumulative Data 


January — Janvier 
February — Février 
March — Mars 

April — Avril 


July — Juillet 
August — Aout 
September — Septembre 
October — Octobre 
November — Novembre 
December — Décembre 


January — Janvier 
February — Février 
March — Mars 
April — Avril 
May — Mai 
June — Juin 
July = Juillet 
August — Aott 
September — Septembre 
October — Octobre 
November — Novembre 
December — Décembre 


1976 — Three months’ — Trois mois’ 
1977 — Three months — Trois mois 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 


Ontario 


Québec 


Provinces de 
1'Atlantique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1,844 9,626 8,250 
442 10,614 12,614 
830,567 8,917 14,654 
178 6,793 11,536 

670 7,002 13,747 
2,642 8,916 13,184 
113 26,055 7,346 

344 10,568 13,247 

= 5,549 9,771 
3,057 17,743 G73 

= 32,106 11,253 

64 6,572 13,004 

= 13,139 9,878 

52 20,144 116). 3/8 
1,110 14,422 14,835 
832,853 29,157 35,518 
1,162 47,704 43,085 


January — Janvier 

February — Février 
March — Mars 

April — Avril 
Daye A MaPIONS shclter ais sieve eraial arals et eraimravet cGorsiee: a: atone amCRONeNE cnavenate 
URULENSY Artur 50 b oh os ap srarstty cars aRic is, HCuC sh FOC AO OSS Ieee 
July — Juillet 
BUSSE —WAOMEW facies ec cteate ste ches overe is aisha sie areeeraieicieys 
September — Septembre 
October — Octobre 


January — Janvier 
February — Février 
March — Mars 
April — Avril 
May — Mai 


July — Juillet 
AUP USE = AOUCH s,s eyes ajar cynder betes cieve ate oicle Ale ete 
September — Septembre 
October — Octobre 


December. DECEMbE eC ieralere eel eicielelavavexe sre rare orale ome eaeheterete 
1976 — Three months* — Trois mois™ 
1977 — Three months — Trois mois 


Atlantic 
Provinces 


Ontario 
Provinces de 
1'Atlantique 


NRPORREPW 


Manitoba 


41 
478 
216 
309 
287 
242 
403 
2 
478 
185 

3,394 

89 


1,567 
275 
412 


735 
2,254 


Manitoba 
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TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et 


certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta - Canada Toronto Montréal 

Colombie- 

Britannique n° 

thousands of dollars — milliers de dollars 

7,053 30,072 S350) 4,848 it 

Agios 28,145 7,386 3,895 2 

4,356 859,600 7,366 5,461 3 

2,188 23,669 3,808 Byes) 4 

ZG 24,496 4,847 4,060 5 

609 26,349 6,287 4,694 6 

ya a i 38,066 4,434 24,762 Ui 

1,569 QBs THe 8,966 5518.09) 8 

Ae yet 21,591 Seek Boe, 9 

1,349 cals uly) 3,051 4,366 | 10 

2,002 505233 424 65336 |e LL 

3,439 24,082 6,167 Gat? Sie IE 

1,934 27,563 4,633 S792) 13 

2,724 44,026 10,469 U3S924.) 14 

3,820 35,056 ae hf 4,425} 15 


14,142 917,817 
8,477 107,244 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Alberta - Canada 
Colombie- 
Britannique 


Saskatchewan 


- 9 9 175 
2 10 25 239 
1 8 24 241 
1 3 20 202 
1 3 16 195 
6 ll ip 225 
2 4 ll 155 
5 3 13 233 
4 5 18 205 
1 5 15 206 
4 15 13 275 
3 11 24 239 
4 7 17 267 
6 15 31 322 

10 11 25 331 
3 27 58 655 


20 33 73 920 


Toronto 


124 
147 


Montréal 


No 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1976 LOTT 
lst 2nd 3rd 4th lst 2nd 3rd 4th 
quarter | quarter] quarter] quarter quarter | quarter] quarter] quarter 
= = = a Total - - - - Total 
ler 2e 3e 4e sg 2e 3e 4e 
tri- tri- tri- tri- eka — tri- tri= tri- 
mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre 
Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... _ - = - - = 
$: Gi 000=$24 99OV Ee as RAwae niet ti ere 13 L3 8 10 44 6 
ZS OOO="4 9/5 GOO metals et oceterin gs. evele Sle ikie 7 11 7 20 45 25 
BOS 00G = 995999 Tae eyarde tel syekarsisveraiateravaierere 2 15 8 21 46 12 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 25, 27 39 22 NS} 27 
MOCALY 1.5 el voters ele eee ne mae Ne a eins lasso 47 66 62 Fe} 248 70 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - - - 1 il i 
$ 5iF000=$245999: 2 kA eeah eee te meee 28 Sil 35 43 L37 42 
ZS QOO= 495999 wae Stpeie sraresonieee wrote ee 37 20 PAN 29 107 38 
DOOOO= “99/1999. 2a eiteec cibie.cle otis Searels 19 24 30 41 114 50 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 36 30 19 39 124 35 
PK oot a TORR hak Cytn aC a RES RTT Choc 120 105 105 153 483 166 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 6 2 1 5 12 - 
$. SFOOO=$245999"E% SVAN L EER ease cas 96 59 58 73 286 91 
25 y D0 O49. 4.9.9.0 nncsnavenavionsienonevatowonenaterererenerons 60 68 65 60 253 116 
SOS O00= 9995 GOO aiccts cusses atu areterpst averse 67 64 47 84 262 108 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 60 61 50 71 242 91 
SBOE 2 Dew ovineiencvianseiuetonsupteysaucoter anew arses jensirenevexe 289 254 221 ZO Ile 055 406 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 - 2 a 4 - 
SP 5 0O0-S24 909) cae dere ieets setae eee 41 42 40 a7 160 51 
ZDixiO Om A.D) 5:0.9 QinarivcctrewedcweteMeweretenconcreemerns 23 23 25 23 94 35: 
D0) 000= 590), 9 99 vevsieveis aceletas ate eine siete Me) 22 19 32 96 Se 
Over $100,000 — Plus de $100,000 34 37 BS. 41 145 44 
ROCA ie aslelslei ee an cae ete Ge Eee 123 124 119 133 499 163 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 10 2 4 5 21 1 
$, DROO0=$24;, 999 se Pacha ns Ses eee eee 198 158 174 183 Fis 222 
2SSU00= 495990" =. 5 tee ee as ts Ree ee 146 139 141 145 Sf 242 
DOROOO—9OROO0? 2 ech een eee eee 122 147 118 198 585 Zou. 
Over $100,000 — Plus de $100,000 179 176 156 189 700 228 
Motta fea sors mieie es Gee ee EL etE oe a ee 655 622 593 720 | 2,590 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 2 2 2 10 
SE OOO = P24 (909s nhac Ra kememon a ete ee 73 37 68 53 231 
2000-049: 0901 ernie ae et aa eae 47 39 50 48 184 
SOF000— 99.999 se. ae wee ot ae ema 39 47 38 69 193 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 63 67 60 70 260 
Oca iors uocayevera | ooche et aetna aie Sie ee 226 192 218 242 878 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 5 - 2 3 10 
SPD O0O-S$ 248099". . oe mere ee a eae oe 100 92 81 110 383 
255 OO0=W49: O90 ween) net eee tees ei 70 76 74 297 
505,000—"99) QO0 Mma. kieoa tense meee & 57 73 61 97 288 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 81 90 68 80 319 


Tota Neterstalniotetebolateleye\skeiavs stoves ele on iar 320 525 288 364 | 1,297 


TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 


rae it 


groupe d'activité économique 


Economic Areas and Selected Industry Groups 


e Atlantic Prairie British Manu- Construc-— 
Provinces Provinces | Columbia acturing tion Trade Service 
Canada = Québec | Ontario - - = = ae = 
Provinces Provinces | Colombie- | Indus- Batiment Com- Services 
de des Britan- tries Bie 
L'Atlan- Prairies nique anufac— travaux 
tique turiéres publics 
a thousands of dollars — milliers de dollars 
1976t 
January — Janvier ....... 171.8 614.5 150.4 OBI, 300.0 USS Zola 428 .0 TiS. 2 154.6 
Hebruary — PEVELET, hee aa LAPS 442.2) 132.7 102.8 Seal 109.3 148.7 104.7 Oak 81.8 
BMeA ST Ves MARIS} Vara laters lefle. esi. 3,566.8 | 207,641.8 108.7 erent OZ ae 181.5 | 41,694.0 GSiy. ESO 100.1 
NOPE AIL teerarc, oe el > 117.2 44.5 115.1 104.9 330.5 109.4 156.0 141.2 89.9 101.2 
Uae nels Mate uiravis telinye /o\e$aye? sila 125.6 HV) | LOAD 140.3 62.9 160.9 139759 93.7 135-=8 156.4 
Liste SUCH OL SOS DIC Sores baa A 293.6 139.3 112.7 43.4 50.7 134.9 £2753 99.6 C558) 
ey Waa Tess rafeleees 245.6 113.4 aye, 1b 91.8 195.4 182.9 110.9 35.16 100.3 93.5 
AUSUSt = AOUE cies sofa dre LUE 172.0} 107.8 IONS 185.7 120.7 308.1 77.4 99.9 96.4 
September — Septembre ... 105.3 — Wises 3 98.7 263.1 85.3 710.0 51.6 82.0 59.8 
October — Octobre ....... 152.0 382.1 257 62 84.4 $5 5) 89.9 688.4 113.7 62.9 AUS) 
November — Novembre ..... 18253 = 311.7 84.0 LOO 154.0 176.6 398.7 127.4 128.6 
December — Décembre ..... 100.8 Sent CBS) 103.2 59.0 143.3 102.2 81.0 95)..0 29).5 
USGL: 
January — Janvier ....... LOBaz = 107.7 90.6 137-35 LS 7 P2565 162.5 76.0 88.7 
Pebriiary)—4 heyrter’ .— a... 13617) 52.0)| 167.9 126.7 109.4 87.9 Usa lisyeas) 71929 106.3 i begs) 
Baie Chi tm MANS cslsltsieia eee te e« LOY, 37: 37050) | 137.4 87.3 DZD yes) 507.0 87.8 90.3 67.2 
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December — Décembre ..... aa | 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 


January — Janvier 


February — Février 


March — Mars 


Sab yi far Sta or ate operons 
Aggust = “ACRE ci. Seicites sisters 
September — Septembre .... 
Ostober = Octobre?) ee esies 
November — Novembre 


December — Décembre 


1977 
January — Janvier is sie. see 
February — Févriier 2. ac se 


March — Mars 


July — Juillet 


August, — AGWGe sctle c’omatarvers 
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. nombres indisponibles. 
. ayant pas lieu de figurer. 
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INTRODUCTION 


Second Quarter 1977 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding Up 
Acts was 808 during the second quarter of 1977 
in comparison with the total of 622 for the 
same quarter of 1976. The estimated total of 
the liabilities of bankrupt firms was 
$180,684,027 compared with the total of 
$74,514,842 recorded in the same quarter of 
1976. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 338 
compared with 254 for the same quarter of 
1976. Liabilities in this industry increased 
from $27,250,893 to $45,426,025. In the ma- 
nufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 86 compared with 66 for the same pe- 
riod of 1976 and the liabilities increased 
from $9,542,517 to $90,686,604. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 105 to 177 and the liabilities 
increased from $12,701,159 to $20,726,553. 
In the service industry the number of failures 
increased from 124 to 142 and the liabilities 
increased from $14,804,654 to $19,309,793. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 272 business failures in 
Quebec during the second quarter of 1977 com 
pared with 192 for the same period of 1976. 
Estimated liabilities increased from 
$22,710,529 to $107,220,663. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 325 to 
362 and the estimated liabilities increased 
from $38,467,452 to $51,629,396 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Provinces 
the number of failures increased from 40 to 
71 and liabilities increased from $4,475,869 
to $9,408,293. The number of insolvencies in 
British Columbia increased from 48 to 88 and 
the liabilities increased from $5,370,206 to 
$10,180,254. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $100,000 and over size 
group. 


Deuxiéme trimestre 1977 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
808 au deuxiéme trimestre de 1977, comparativement 
a 622 au trimestre correspondant de 1976. La va- 
leur estimative du passif des entreprises en fail- 
lite était de $180,684,027 comparativement 4 un 
total de $74,514,842 pour le trimestre correspon- 
dant de 1976. 


Faillites et passif par activité économique 
SSS SES) Sewpassth pakiactiv Lees economiques 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a 
observé le plus grand nombre de faillites, soit 338 
en tout, comparativement 4 254 au méme trimestre de 
1976. Le passif dans ce secteur 4 augmenté de 
$27,250,893 a $45,426,025. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 86 faillites, contre 66 pour 
la période correspondante de 1976, et le passif 4 
augmenté de $9,542,517 a $90,686,604. Dans 1'in- 
dustrie du batiment et des travaux publics, le nom- 
bre de faillites 4 augmenté de 105 4 177 et le pas- 
sif de $12,701,159 a $20,726,553. Dans le secteur 
des services, le nombre de faillites a augmenté, 
passant de 124 4 142 et le passif passant pour sa 


part de $14,804,654 a $19,309,793. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 272 faillites d'entreprises 
au Québec au deuxiéme trimestre de 1977, contre 192 
pour la période correspondante de 1976. La valeur 
estimative du passif est passée de $22,710,529 4 
$107,220,663. En Ontario, le nombre de faillites a 
augmenté de 325 4 362 et la valeur estimative du 
passif a4 augmenté de $38,467,452 a $51,629,396 en- 
tre le premier trimestre de 1977 et le trimestre 
correspondant de 1976. Dans les provinces des 
Prairies, le nombre de faillites a augmenté de 40 
a 71 et la valeur du passif a augmenté de 
$4,475,869 a $9,408,293. Le nombre de faillites en 
Colombie-Britannique a augmenté de 48 a 88 et la 
valeur du passif a augmenté de $5,370,206 a 
$10,180,254. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand nombre de faillites porte sur les 
entreprises dont le passif se situait dans le 
groupe de taille $100,000 et plus. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites en- 
registrées conformément aux lois fédérales (Loi sur 
la faillite et Loi sur les liquidations) et ne com-_ 
prennent pas les faillites, ventes ou saisies ef- 
fectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés paraft au tableau 8 
mais le montant du passif n'y parafit pas. Les pro- 
positions de personnes insolvables ne font pas par- 
tie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuvé ou les ait an- 
nulées; dans ce cas, elles sont réputées étres des 
faillites commerciales aux termes de la Loi sur la 
faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au 
tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas @tre égale au total en raison de 1'arron- 
dissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1977 with Comparative Figures for 1976 


Atlantic Provinces 


Provinces de 
1'Atlantique 


Pramary 4Industriesh ssh. were sicwiretsrene ssa et eiets 
Manufacturing industries: 
Food and beverage industries .......... = - 1 p2 2 
Textrle Indust vies or. elerciecin wie e slels'e) sialic = 1 1 1 2 
Clothing industries (including knit- = = 5 5 3 
ting mills). 
Wood industries (including furniture) - - 8 9 10 
Paper and allied industries (including = 1 i) 3 5 
printing and publishing). 
Primary and Fabricated metal indus- = = 2 4 3 
tries. 
Machinery industries ........... Ryoree Wenig < a i c- 1 
Transportation equipment industries ... _ = 1 - = 
Electrical products industries ........ = me = 3 = 
Non-metallic mineral products indus- = <= 2 if = 
tries. 
Chemical industries i cesctesercsouseese - - _ 1 1 
Other manufacturing industries ........ - ~ 2 9 3 
Total manufacturing industries ...... _ 2 28 38 30 
Construction industries: 
General conEraclors ies -ssiseteeie iiss aie Het 4 1 iy 15 13 
Special trade contractors fete cis sss Z 1 17 31 46 
Total construction industries ....... 6 2 Ze. 46 59 
Transportation, communication and other 1 - 10 Li 27 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
OOCmtaleleteveie iriletstrers Pee Aceo g PiAae Cie = 2 13 15 ll 
General merchandtse 27.1. jer061<)eie e\eis)e, "eis oe - = 1 2 8 
AUEOMOtL Ve) PPOGUCEBL isp s-a)e)e/e\e/s avolre Mons 1 1 21 28 22 
Apparel and ‘SHOES: vitets slelirle = alciaue e ciptotel dele - 2 11 15 16 
HATGWALE Molelcis)cieis Gis terieeiss SRO SOO OCOD 1 — 2 = 2 
Household furniture and appliances .... iy = 13 10 26 
Drugs: ..... le eveiavere ts pr allelevats! a tohefote\felo tel ietats ° - = 1 1 1 
OED STMETACES rareim oitais elcbeveralenal cietwtensy ste cneneratets 2 1 29 58 41 
TOCALUETAGE® Au ieee clstalsiatels = siglo sere eyes 5 6 91 129 127 
Finance, insurance and real estate .... 
Services: 
Education, health and welfare ......... 
Recreatiqnal Services. sis leisic e465 610 aye oe 
Business services ..... aie Siete sllale/s'sisietels s% 
Personal services ........ SENOS CTO fembe 


Other services .... 


Total services .. 


Total <s<s 


ht W& Ww 


il 


30 


Prairie Provinces 


Provinces des 
Prairies 


British Columbia 


Colombie- 
Britannique 


1976 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Deuxiéme trimestre de 1977 et chiffres comparatifs pour 1976 


Number 


Nombre 


Liabilities 


Passif 


74,515 


180,684 


1976 

Ne 

S} 1 18 17 2,661 SO 20) shind Us eTtes mpi mat tee.) a ireresiets sear tera eee eae ih 
Industries manufacturiéres: 

3 1 6 7 162 1,309 Industrie des aliments et boissons .......-.... 2 
= - 3 6 132 1,569 indugbriles textidlet o... seers one ae é } 
= 1 8 8 2,440 earth Industrie de l'habillement (y compris la bonne- 4 

terie). 
2 it 21 15 2,605 6,952 Industrie du bois (y compris l'ameublement) ... 5 
- - 10 8 1,392 465 Industrie du papier et activités connexes (y 6 
compris l'imprimerie et 1'édition). 

= 3 5 11 1,035 69,864 Premiére transformation des métaux et fabrica- i 
tion de produits en métal. 

_ - 2 1 207 62 Fabrication de machines ection 8 

1 1 2 is 145 617 Fabrication de matériel de transport .......... 9 
~ - - 7 = 1,079 Fabrication de produits électriques ........... 10 
= - 7. 2 150 939 Fabrication de produits minéraux non métalli- Lh 

ques. 
= a 1 3 486 1,491 Gy Stier tein dlinuriich ties ucnetaret svelte rere eee acehege eken ci hate 12 
= 2 6 17 789 4,956 Autres industries manufacturiéres ........... gsi [hes 

6 9 66 86 9,543 90, 687 Total, industries manufacturiéres ..... areuepenais 14 

Batiment et travaux publics: 

5 7 29 61 5,226 9,368 Entrepreneurs généraux ..... av gle Laden, slle quad eons is Sere | wali) 

5 LZ 76 116 7,476 11,359 Entrepreneurs spécialisés ......see«0.« aie eday skate RP HRS 
10 24 105 Lare7) 12,701 ZOSUL7 Total, batiment et travaux publics .......... il? 

3 3 47 42 3,366 2,016 | Transports, communications et autres services pu- | 18 

blics. 
Commerce (gros et détail): 

il 4 26 36 4,140 25, Low ANT MMs EH OTt. © oes, exe. ch a,s: sisisiete esate eeleioieie etnies so cvakel sini 19 
be = 9 8 388 407 Marchandises divelSesi;, s «+. cestei sae cuaiset aioe SRR MEAG) 

s} 7 BZ 133 3,462 4,789 Produits de.) "amtomoblle wntteete ts eieau ck Barty cer eee hea 

3 — 30 44 2,097 4,461 Habillement et chaussures ..J.c.¢..ss. Pale Colielalleiane 2, 
= 1 6 8 450 260 Quim@at Lente Lorre ste suels sieia ave suepeiaree aanoune 27 Ba cn |e 
= 3 44 37 4,212 55,022 Ameublement et appareils ménagers .......... cee |e 
= ] 2 3 134 9,695 MEG Ament Ga le arse eyes. cjssis: s)leyscelataus to Rheloks tae mtatererene premey e4} 

7 17; 85 134 12,367 18,643 AGEEES COMMETGES! eines simvcre svat ele TER eters 2 eiene co 
14 33 254 338 Zh 5251 45,426 Totals, Commerced. cisie.s.c0< Bakes ccsfianale wasn ate Gare Ttete 27 

2 2 8 6 4,189 695 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... | 28 

Services: 

1 4 10 486 Did Enseignement, services médicaux et sociaux .... | 29 
= 2 7 961 1,298 WOUSTRAS |S cisuslotearae b ORO AG os Sean bb)» ave ems) 

1 4 34 Bouik6 10,804 SEEV ICCSe COMMENT CT ALIX: 5.05 eleieceieneue aie) ees Sisialensko meee | ool 

1 1 14 800 1,014 Services personnelis .....6..ss80 a chathinarelarets avetererst doe 

7 B) AWERES (SERVICES ae ens cle ciclo siers Sie letsierokoiens miaitalie levers oe less) 
10 LOS SLO |) SRotall - servi Cas ae taviscc asseoabeaie eas 34 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


No. 
1976 
1) January = Vanvier ssi. cce ew : 
2 | Pebruaty (= REVERE tier. afecteseiotes 
Se Marly mats Sre.y aitalolel etnies eae eee 
Higa Noy aiiily ei ach elle Siar ron Ce re ey 
|| Maly Maa naiey cts erate alesis aves ctsteret te 
Cm Une s— SUA Gyesin auaiere ts teenepereiergrers 
Tel Sah Sy RA es tear ov eM at etteh « ek tetera meta 
Go AUS Sie — GAO UE! selielay o lellaleisleteltageniwiiats 
9 |September — Septembre ........ 
LOM Mchobert—sOc tobe Merits .'e's1e ore 
11 | November — Novembre .......... 
12 | December — Décembre .......... 
1977 
3a anwar y — anvier win ocean eevee 
14 | February — Février .........4. 
LSe Mai Che—siay Sys erereterevers oor oo « stays 
LG 2s - Ap PAR Asiriel Mater stele. elev! ote Prey era oe 
TEP || May ta MARS cree rotors tele oi ei cuor oreo Ae 
RSE Tam Stir ters cere o eters cteeet « z -, 
OS ital yatear: alee Ge eval cnrel euslereheve’ eevee 
OP WAGSUSt” —SAOUE™ ts ereicly esl encierenel ete 
21 | September — Septembre ........ 
227 OeCtopierni—TOGHOb LE Vt ce cere cote ce 
23 |November — Novembre .......... 
24 | December — Décembre .......... 


25 


26 


1976 — Six months — Six 
MOA Gime cers Sieis secret Siaceencienate 


1977 — Six months — Six 
DIS Aare) aie ies 


i ee iy 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Total Primary Wood Primary and Transpor- 

industries industries industries fabricated tation 
as a including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 

des primaires ¥ is ie a 
industries Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines } de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
thousands of dollars — milliers de dollars 

30,072 1,669 3,467 Lye 2D 28 = = 
28,145 1,183 1,784 10 237 = 574 
859,600 182 833,881 240 72 48 26 
23, 669 1,168 4,056 883 Bo 85 = 
24,496 fis) ZO LO 702 394 122 145 
26, 349 780 2,969 1,020 49 - = 
38,066 RSH ie. 25,508 20,083 418 = = 
PTA IfP2 323 8,319 1,695 — 364 1,081 
21), 091 317 8, 5.19 - 68 = 15979) 
Blas 141 12591 2,931 493 = 8,359 
50,133 {> 43) 5,476 446 289 - 1,566 
24,082 R294 2,453 B22 = 41 = 
27,563 2,139 SO lt 16 356 = = 
44,026 23135 10,813 284 80 = = 
35,656 818 10,140 4,236 454 37 98 
39,818 1,284 10,116 5,265 286 62 = 
35,803 308 4,544 1,080 ELS — 617 
105,062 232 76,027 607 69,459 = = 
992,331 5,695 848,675 4,580 1,471 255 745 
287.928 7,514 114,651 11,488 70,754 99 WAS: 


eT 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, Certains commerces 
communication 
Construction and utilities Household Finance Service 
industry industries furniture industries industries 
= ~ Apparel and = = 
Batiment et Transports, Food and shoes appliances Finances Services 
travaux communications Total - - — 
publics et services Alimentation Habillement Ameublement 
publics et chaussures et 
appareils 
ménagers 
thousands of dollars — milliers de dollars 
8,561 410 10,140 556 ifs opili/ 1 
4,712 798 10,195 403 15338 2 
9,005 1,839 715399) 15025 630 3 
5,509 759 6,741 SNe) 594 4 
3,373 514 10,047 445 483 5 
3,820 1 4393 10,463 416 1,021 6 
EATS: 985 4,014 82 258 Th 
3,018 1,070 8,891 T5903 837 8 
1,755 784 J, S48 1,290 514 9 
5,004 603 5,032 ES 947 10 
PLB SPAS) 570 14,395 906 714 ata 
4,292 1,092 ore Veco! 2,078 12 
6,823 1337) 35 122 1,293 137 13 
4,875 1,934 14,032 1,060 Ib FES y7/ 14 
5,534 1,851 137.083 605 1,429 di: 
7,660 507 15,104 414 2,116 16 
7,412 577 12,509 de2p 967 17 
5,654 O3u 17,813 486 Aas Ws) ie 
20 
21 
22 
23 
24 
34,980 6,413 54,981 6,124 5,583 2S 
37,958 7137, 82,363 5,109 33,936 


No. 


WOONDULWNE 


(53) 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


1976 


January — Janvier ....ss.seeee 
February — Février 


March — Mars ..c.eceve sb eiseavn) oteta 
April — AVYLL seve sce cces aus 
May Mad os es cecs es enie es ved 
June — Juin < cis csidslcc sees wae 
JUS INCL VS Eatare etches wierd = s/he 
AICS t SAGE were rinttete ls s/c 6.6 wecsie 


September — Septembre 
October — Octobre 


November — Novembre . 
December — Décembre . 


OTE: 


January — Janvier 

February — Février 
March — Mars 

April — Avril 
May — Mai 
BUNS = SULM weg cena ds ws we nantes 
July — Juillet 
August — Aott ....... Bie coe sie hohe 
September — Septembre 
October — Octobre 
November — Novembre 
December — Décembre ......... ; 


1976 — Six months — six 
mois 


1977 — Six months — six 
mois 


Total 
industries 
Ensemble 
des 
industries 


175 
239) 
241 
202 
£95 
225 
M55 
233 
205 
206 
275 
439 


267 
S22 
331 
281 
281 
246 


Mes 7ANF/ 


T5728 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Primary Wood Primary and 
industries industries fabricated 
= including metals Machinery 
Industries furniture industries industries 
primaires - - ep 
Botel Industries Premiére Fabrication 
du bois, transfor- de machines 
y compris mation des 
1'ameuble- métaux et 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
3 15 4 1 - 
5 2 1 ie - 
4 20 2 J at 
6 26 8 3) iL 
7 18 5) “ll if 
5 22 8 aL = 
5 23 a Zz = 
5 27 5) = i: 
4 2 _ 2 - 
3 18 1 3 = 
12 31 b} 4 = 
5 24 7 = iL 
9 24 if 4 a, 
12 26 4 3 = 
als) 20 6 2 sh 
9 30 7 2 il 
5 25 5 3 - 
3 31 3 6 - 
30 ales} 28 9 3 
51 156 26 20 2 


Transpor- 
tation 
equipment 
industries 
Fabrication 
de matériel 
de 
transport 


eee 


a 


——— 


TABLEAU 3. Nombre de 
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faillites commerciales par mois et par activité économique 


Transportation, 


Trade i 


ndustries 


Commerce 


Selected trade industries 


Certains commerces 


communication 
Construction and utilities Household Finance Service 
industry industries furniture industries industries 
= ze Apparel and - = 
Batiment et Transports, Food and shoes appliances Finances Services 
travaux communications - = = 
publics et services Total Alimentation Habillement Ameublement 
publics et chaussures et 
appareils 
ménagers 
( 
i 1 + za 
20 10 88 8 21 12 3 36 1 
45 £7, 105 7 20 8 6 49 2 
35 18 96 18 19 13 10 38 Ss) 
39 13 75 12 8 11 ) 40] 4 
36 is 74 6 11 13 eZ. 45 ) 
30 vi} 105 8 iL 20 3 39 6 
32 20 40 2 5 4 5 30 7 
39 24: 89 14 Ld 9 4 48 8 
34 17 92 12 10 8 5 41 9 
44 12 80 8 13 5 2 47 | 10 
56 13 ES 10 3 10 3 47 | 11 
53 16 98 12 11 9 4 39 | 12 
42 #2 128 14 23 12 5) 47} 13 
61 23 SZ 2 18 14 9 Sh)0 abs 
63 28 146 9 19 15 4 Syifen |i lS) 
64 12 115 i Bit ) 2 49 |] 16 
64 13 128 22 13 lyf 2 44] 17 
49 17 95 Z 10 ital 2 49 | 18 
19 
20 
2 
ap, 
23 
24 
225 92 543 59 90 thi) 27 247] 25 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and 
Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
Provinces 


Québec Ontario Manitoba 


Provinces de 
1' Atlantique 


No. 
7 


aa 
FPOWCMYNDAUARWNHE 


bh 
ined 


AnNAUFWNE 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1976 

anWa rey i— | DAM VALS TN ate cictedes cus aisleseietsis/ mtare Keke aaelenoke<terrere 1,844 9,626 41 

Pebruary —,RGVEMOL | Wa crzaycseaiey~ shes Cnt reine aitye, = kel rakens 442 10,614 478 

March (= MATS ayseale ee sveie cle nitere lume tole(erakere tiers oketaner erste 830,567 8,917 216 

) Noval ay Wipaitilen Samo OOD Ot Cage tHe OI a Deis ca 178 (oye 7/S)3) 309 

Mary MRT carey os ctlere sanaiatacn as ag atairstelel oltel/s)io" oletetanauer (5) erate todd ste) 670 7,002 287 

AUIS SS TUT e mae overt p's wanes ohaielso ate ore eae, OO. RCE ESF 2,642 8,916 242 

Dailey; — TOLD VSI Sec eeteversns sisi a: omelets techs uw lapapetere Persie ashe £13 26,055 403 

INCE INCA Fy ak Oh nO Ondo oUGnb Cut haan Sad sane 344 10,568 27) 

September — S@plembire\ <:at.0 crac cel ais icreumpeieslegsrendeveielaiets = 5,549 478 

OAEODET = OCEODINC: -oiavn: erence tay slalensiey eiievstellsttia ous ea ssRareis al eke 3.057 EE TAS 185 

Nowmember = NOvenbre. iy 5 excvenctsw etter syerensisie ersisaavetsyetelen bis — 32,106 3,394 

Detenber — Decembies spisis oars o toletels tar ose) 0 nye eiste sfsyelle 64 6,572 89 

1977 

VAMUAEY = ATV ET aiaiencysra rene els Rars@ee) Stereuele is etenemnnetsueieisaees = TS 6, 

Beleva yy —s PR Gyas sea © orate aust - louse tietaisle rela ejecta ehne tetas 52 275) 

March, =A Mass corsteteiic at's sreroreceh alata viatene rele’ st sh erecaueieteler seal ehitetdye Hp Ha) 412 

(Nove th ae Wipes RNG sieao manly oe Grob JCI G CAO LG aracrenis 12 1,267 

ME ee U eR Ee 5 oto MIO OA aD OO JO MOR cis fe Os Cr Ono 346 LS LLO 

DUE o> TULA -s)oce Maeve saves everey sp anersyahe teens) eens Guelenevere siehereumiey phe 1,888 2,505 

PAL Y SULT LOE, Cirle ore tets inn ieib seiko ME le 4:09.00 6a ee Ree 6 

AweuSt, — ACRE 2 Fr. cje.0.0 ayers cic vageralefiye sesso 02 @leisiaehete al ote 

September w= "Sept eMmbTe) c-scieidimin ve sols a0 60) olmlale wie) slobate 

WGEODET —NOCEOD GEL 6 aie te le 60a eist6: ole ats ialiv\ sis oateye tale (se) ates 

Naweniber—s NOVEM BS, a iss asc ae Se alee, s 0 nleneD Rerddne ats 

Decemberr— De cembre, . «hres 5:06 .c ole, Pols © 0 oie sede ole) se lee le 

TO6k—aSExX) MON ENS; —w SU MON She nesters eco: v bieiteists.4 6 hae 836, 343 51,868 1573 

LOG SSRs Mont hist<, SEK, MOMS. yak -<loievei sselaie che vierate 3,408 154,925 Ts 2U6 

TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 
Atlantic 
Provinces 
- Ontario Manitoba 
Provinces de 
1'Atlantique 

January — Janvier e} 2 

February — Février Bf 8 

March — Mars 4 3 

April — Avril 4 5 

May — Mai 4 4 

June — Juin 9 6 

July Juillet” 3x. ni 7 

August — Aoit 2 3 

September — Septembre 9 

October — Octobre 4 
6 
3 

January — Janvier 8 

February — Février 4 

March — Mars 7 

April — Avril i 

May — Mai 9 

June — Juin 8 

July — Juillet . 

August — Aofit 

September — Septembre 

October — Octobre 

November — Novembre . 

December — Décembre 

1976 — Six months — Six mois ....... Or: 28 


1977 — Six months — Six mois 43 


a | ie 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et 
certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta Canada Toronto Montréal 
Golomiie- 
Britannique no 
thousands of dollars — milliers de dollars 

- 3,260 73053 30,072 a yan3 10) 4,848 1 
688 57D DL 3S 28,145 7,386 3,895 2 
34 856 4,356 859,600 7,366 5,461 3} 
30 2,636 2,188 23,669 3,808 5,825 4 
46 169 2,074 24,496 4,847 4,060 5 
258 498 609 26,349 6,287 4,694 6 
89 2,049 2EOUT 38,066 4,434 24,762 i 
379 UPS EYE7/ 1,569 ZT 112. 8,966 5,309 8 
3,852 405 13535 21,591 5,591 Bs Si) 9 
70 140 1,349 Bao Ha7, ep olepy 4,366 | 10 
LD 1,204 2,002 SOS S38 4,114 Gs 330) || Sak 
115 799 3,439 24,082 6,167 Ge lO7y 2 
851 1,934 275,503 4,633 8,792] 13 
inSeRLs} 2 yhoe 44,026 10,469 13,924 | 14 
589 3,820 35,656 Sys iby DSS Walls) 
1,292 3,956 39,818 6,093 15,278 | 16 
675 4,061 35,803 14,058 35. ISS ey 
gy coyulles| 2,164 105,062 12,071 T2136: | S18 
19 
20 
JAM 
APE 
23 
24 
7,994 19,523 9925331 33,024 28, 78325 

6,933 18,659 287,928 119,088 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 
British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta - Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique no 
= 9 9 175 31 aD 
2 10 25 239 44 2 
1 8 24 241 49 3 
1 3 20 202 38 4 
alt 3 16 195 28 5 
6 ital 12 225 50 6 
2 4 11 155 30 7 
5 3 13 233 41 8 
4 5 18 205 27 9 
a 5} iS) 206 35 10 
4 A HSS 13 275 42 lal 
3 Ae 24 239 47 12 
4 7 17 267 41 if} 
6 15 31 322 53 14 
10 11 25 8311. 53 15 
3 12 28 281 41 16 
3 abil 43 281 41 lg 
2 16 iby 246 34 18 
19 
20 
20 
22 
23 
24 
GI 44 106 15-277 240 25 
28 If 161 Me Tee) 263 26 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1976 
lst 2nd 3rd 4th 
quarter | quarter | quarter] quarter 
- - = = Total 
yer 2e 3e 4e 
tri- tri- tri- tri- 
mestre mestre mestre mestre 
Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - - - - - 
Se OOO—9:24:,999) be sic eiesrebelalel <4o'si ae a stele rele 13 r3 8 10 44 
Do WOO= J49\5 999 tact hi eakeleraate «lek pi sha/ eis 7 it 7 20 45 
50) OOO=h 99 999 | tele bre winnetna elec alaialsierate 2 15 8 21 46 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 25 27 39 22 113 
Melis eater, i dh siisterseilaiet's\ o:14) qUat Mey che (ele varsliNiel ota) 47 66 62 73 248 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - ~ - 1 1 
Se SOOO LES O99) cic. c1sisbelale atefs ses suse%s « 28 31 35 43 137 
PPACO LOR CIRC IS oreo Lome inicotiare trae 37 20 21 29 107 
SO OOO) 995990! soe, cieMrsis isin icisis'sre' tele olsys 19 24 30 41 114 
Over $100,000 — Plus de $100,000 36 30 19 39 124 
iWoyere NE Aree atria Piois. Bietaa eee: s.9 i Sasraneyers es 120 105 105 153 483 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 6 2 1 3 12 
Se SOO OE2 4.999) steio:0: 0A ape aPeM ere eJeicis, «.6 96 59 58 73 _286 
25,000- 49,999 ..... Dy cis ajc Wisse anal iedeiaite 1 60 68 65 60 253 
505 OOO0—~" 9915999) re sete aimins neato ietaver averse is 67 64 47 84 262 
Over $100,000 — Plus de $100,000 . 60 61 50 71 242 
REChtsetils. Metritadel sta selistelsireleiseeie sue cape seraansielalacore 289 254 221 ZO) ted. Oe 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 2 —- 2 ~ 4 
$8 OOO=S24. 999) cre oe otter eiaiecaisiehelelaibie ie oe 41 42 40 37 160 
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OOO HOF O99) Teateie eG ie sieeve evel iy sli ane 23 22 19 32 96 
Over $100,000 — Plus de $100,000 34 37 33 41 145 
WGA kee coue Maker Del esq Pitele Sioa ares eae alee 123 124 119 133 499 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 10 2 4 5) 21 
PEOMOOO=$24 999) ac cc. Sethe oe dlele cig ae alee 198 158 174 183 713 
ZaMOOWm (FIO 99) | ave vel ata dible a: orp. ssliayavelel lars 146 139 141 145 571 
DORMNOO He IORIOG BS . cs rg gts vin eis nme elects e 122 147 118 198 585 
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MOt ahs . ic is SC oa EE CEE NCO ON uC 655 622 593 720 | 2,590 
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ZS VOOM 499.90 weary: cicmarsenaretsicietata one eters 47 39 50 48 184 
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Moiads. Kis: Selcig avs eke << gredeista ins BACH 226 192 218 242 878 
Ontario: 
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$ P5i000=$245,999 . cincn deco: NCEA c 100 92 81 110 383 
POS OO0=249' 999) Was cieyera as o:62lekei ocdie aatstaxe VAS 70 76 74 297 
50,000- 99,999 ..... P POOR A srataiets SY) 73 61 97 288 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 81 90 68 80 319 
TOE AU erey seis lersioistelorarelae elereiete le Snioor a 320 325 288 364 | 1,297 
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TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité économique 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 
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INTRODUCTION 


Third Quarter 1977 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding Up 
Acts was 796 during the third quarter of 1977 
in comparison with the total of 593 for the 
same quarter of 1976. The estimated total of 
the liabilities of bankrupt firms was 
$173,680,361 compared with the total of 
$87,429,487 recorded in the same quarter of 
OTO%. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 322 
compared with 221 for the same quarter of 
1976. Liabilities in this industry increased 
from $20,445,512 to $68,999,348. In the man- 
ufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 71 compared with 62 for the same pe- 
riod of 1976 and the liabilities decreased 
from $42,346,185 to $18,536,601. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 105 to 193 and the liabilities 
increased from $6,550,048 to $59,684,075. 
In the service industry the number of failures 
increased from 119 to 137 and the liabilities 
increased from $9,886,277 to $15,906,817. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 283 business failures in 
Quebec during the third quarter of 1977 com- 
pared with 218 for the same period of 1976. 
Estimated liabilities increased from 
$42,172,209 to $94,353,873. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 288 to 
368 and the estimated liabilities increased 
from $30,363,908 to $47,534,559 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Provinces 
the number of failures increased from 42 to 
65 and liabilities increased from $9,319,765 
to $11,331,318. The number of insolvencies 
in British Columbia increased from 42 to 68 
and the liabilities increased from $5,116,248 
to $14,856,826. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $100,000 and over size 
group. 


Troisiéme trimestre 1977 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
796 au troisiéme trimestre de 1977, comparativement 
a 593 au trimestre correspondant de 1976. La va- 
leur estimative du passif des entreprises en fail- 
lite était de $173,680,361 comparativement A un 
total de $87,429,487 pour le trimestre correspon- 
dant de 1976. 


Faillites! et passif par activité Economique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a 
observé le plus grand nombre de faillites, soit 322 
en tout, comparativement 4 221 au méme trimestre de 
1976. Le passif dans ce secteur a augmenté de 
$20,445,512 A $68,999,348. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 71 faillites, contre 62 pour 
la période correspondante de 1976, et le passif a 
diminué de $42,346,185 Aa $18,536,601. Dans 1'in- 
dustrie du batiment et des travaux publics, le nom- 
bre de faillites a augmenté de 105 4 193 et le pas- 
sif de $6,550,048 a $59,684,075. Dans le secteur 
des services, le nombre de faillites a augmenté, 
passant de 119 4 137 et le passif passant pour sa 
part de $9,886,277 a $15,906,817. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 283 faillites d'entreprises 
au Québec au troisiéme trimestre de 1977, contre 
218 pour la période correspondante de 1976. La 
valeur estimative du passif est passée de 
$42,172,209 a $94,353,873. En Ontario, le nombre 
de faillites a augmenté de 288 a 368 et la valeur 
estimative du passif a augmenté de $30,363,908 a 
$47,534,559 entre le premier trimestre de 1977 et 
le trimestre correspondant de 1976. Dans les pro- 
vinces des Prairies, le nombre de faillites a aug- 
menté de 42 a 65 et la valeur du passif a augmenté 
de1$9) 3195765 a S112 331,318.) Le nombre de faai— 
lites en Colombie-Britannique a augmenté de 42 4 68 


et la valeur du passif a augmenté de $5,116,248 a 
$14,856,826. 


Faillites selon l'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand nombre de faillites porte sur les 
entreprises dont le passif se situait dans le 
groupe de taille $100,000 et plus. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites en- 
registrées conformément aux lois fédérales (Loi sur 
la faillite et Loi sur les liquidations) et ne com- 
prennent pas les faillites, ventes ou saisies ef- 
fectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés paraft au tableau 8 
mais le montant du passif n'y paraft pas. Les pro- 
positions de personnes insolvables ne font pas par- 
tie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuvé ou les ait an- 
nulées; dans ce cas, elles sont réputées étres des 
faillites commerciales aux termes de la Loi sur la 
faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au 
tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas @tre égale au total en raison de 1'arron- 
dissement. 


STATISTICAL TABLES 


TABLEAUX STATISTIQUES 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1977 with Comparative Figures for 1976 


Atlantic Provinces 


Prairie Provinces 


Québec Ontario 


Provinces de 
1'Atlantique 


Provinces des 
Prairies 


Primary Andustrdes: eyes vein cecwleeninerels 


Manufacturing industries: 


2 Food and beverage industries .......... = 
3 TexpiLe: Andustylesi iis ssreisusiets eieleterexnlere ia = 
4 Clothing industries (including knit- = 
ting mills). 
5 Wood industries (including furniture) = 
6 Paper and allied industries (including a 
printing and publishing). 
if Primary and Fabricated metal indus- 1 
tries. 
8 Machinery industries ...... niayaLeloreyerccorsiety - 
9 Transportation equipment industries .. 
10 Electrical products industries ........ = 
um Non-metallic mineral products indus- = 
tries. 
eZ, Chemical Industries) ce sc. su <aceiecs.e cs 4s = 
13 Other manufacturing industries ....... 3 
14 Total manufacturing industries ...... 4 
Construction industries: 
15 General contractors tee. nets oo Sein are 3 
16 ppecial trade contractors) siesta caries ens 11 
U7 Total construction industries ....... 14 
18 | Transportation, communication and other 5 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
19 Loy RRP SCORE EDU ONO ERO I Or eOCINE HO ee 3 
20 General merchandise .......... aca) eteraliats af = 
21 AUEOMOL IVE WPLOdUCES la aheuls <scle eter cue siere ore 5 
22 Apparel and shoes ........ ais lelrele (efeliala'(ei eee u 
23 aA AWA Cala 515.5 carn isos) «gs eaten crea elokoreike Seteiers = 
24 Household furniture and appliances .... 5 
25 DEUS E creiaraiere oo,'e; Wisiwi eater slis/evacsie: Stare adayoon 2 
26 Otherotrades! sciciac csissu soon ce were ae a 
27 EO ta letra d G0 stam leu dcate cine cis tate eee 27 
28 2 


Services: 


29 Education, health and welfare ......... A 
30 Recreational "servilces: sie sem ae see Canes 1 
Si BUSINCES ESET VICES". «i. c:stols ctarcseue ara Woke state ee 1 
32 PERSONA LGC VT COB sors cciests o cio tie orekencien 2 

DEH ErSETVICES) tease Sete e earee ee 5 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Troisiéme trimestre de 1977 et chiffres comparatifs pour 1976 


British Columbia 
Colombie- Number Liabilities 
Britannique - = 
Nombre Passif 


1976 1976 


Industries primaires ......... Rat MOR alk ph 


Industries manufacturiéres: 
841 Industrie des aliments et boissons ............ 
2,044 PAGUSET Led PERELLO We hase yal'> arevete rate oc ee Te 


2,453 Industrie de l'habillement (y compris la bonne- 
terie). 

2s WAS hry Industrie du bois (y compris 1'ameublement) ... 5 

4,564 Industrie du papier et activités connexes (y 6 
compris 1'imprimerie et 1'édition). 

486 Premiére transformation des métaux et fabrica- # 

tion de produits en métal. 

364 BabEieation’ detmachines) 1 cso. 8 
3,060 Fabrication de matériel de Eransport: oss case 9 
3,979 Fabrication de produits électriques ........... 10 

37 Fabrication de produits minéraux non métalli- AL 
ques. 

- Ridmsticleschim La eey:st xa telsenens ete Sanna sexe hale 12 
2,741 Autres industries manufacturiéres ..... soso nei ale! 

42,346 Total, industries manufacturiéres .......... nee 
Batiment et travaux publics: 

Entrepreneurs généraux ...,..... aseenoelia cot ehaize esece | 15 

EMEP epLeneurseSpecLaliseS « cicekeieinew eae aie stacey ft LO, 

Total, batiment et travaux publics ....... Sisrs, PEL 


Transports, communications et autres services pu- 
blics. 


Commerce (gros et détail): 
3,488 AEE TTS ELT is colisties (aid (Coos (0's fa retelm Woueeetere ease eee sas his 
5,248 Marehand’ ses di verses)... s+ s.swlevesiemremubte 6 cise tierce 
3,580 Produits! de Tautomobi lie %'ssis sae ed seleieider ¢ eieysds 
4,434 Habillenent et chaussures 0.5 vurnsa doaies cscs miskets 
311 Qui ad IMeer LG: “ieigwsve <<) ele AEC DIS 8S Ridtuotets Ses + 
16,989 Ameublement et appareils ménagers ............. 
507 PGA SMOMES inc restr 0 ace «era aie eimteecey eTane ancien eee ore aT 
34,441 Autres commerces ........ ns Oap) A Lape aes Co olde Bi care 


68,999 UGualw COMME CO go ut scares cle lele\e cacceetsrsuepe aete SERRE 
5,828] Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 


Services: 
1,698 Enseignement, services médicaux et sociaux .... 
1, 384 Toms Ss! Mpa cca cvere. <tc Rn oR pcr Rote Baths eels sunrenoiete 
_ 4,693 Services commerctaux . 0... .iuss + Renae. aa 
- 2,250 SEUWLCES  PELSONNE LS grererssie « slecustelslas ster siete ae ad's 
5,875 BIEROS Sexy LOSS: Peete octane est svelelermotipers orecneraiee ae 


15,907 Tetal , Servi Cee 00 sm iaei se ep eae Soe 


173,680 LOW CI "a sitetsaltelame intern ce) decaf edwin ta belo stenaietreteres ce cene 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Total Primary Wood Primary and Transpor- 
industries industries industries fabricated tation 
_ os including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 
des primaires Total oie z is me 
industries Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 


fabrication 
des 

produits en 

métal 


ment 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1976 
January — Janvier so satcatsick cievsse 30,072 1,669 Sy Ow, 13725 28 = - 
2 | Pebruary — Fevriier occce. ces ns 28,145 1,183 1,784 10 237 = 574 
Bi Mare) — a Marais. ccieie re ote ihe pea ator ets 859,600 182 833,881 240 172 48 26 
ae WAT Ieee Av tela Sevetegetsin oka creeareie hers 23,669 1,168 4,056 883 591 85 = 
yy i May Mead! sre sic reistatere vteter ee ee ee ert te 24,496 713 2518 702 394 122 145 
6) Sunes ayuda. cerceseuecsin is SSE SONS 26,349 780 2,969 1,020 49 - - 
POOL Y, ALO etstetceecsie cistarnsvere 38,066 1,310 25,508 20,083 418 - = 
8 | August — Aofit ..... ehatoieiate wishenete PLL LE 323 8,319 1,695 - 364 T08a 
9 |September — Septembre ........ 21,591 S37) 8,519 - 68 - 15979 
UO) Oetober — Octobre i. c.cne tects ce Gh yas W bys 141 12,391 2,931 493 - 8,359 
11 | November — Novembre .......... OES} 1,143 5,476 446 289 - 1,566 
12 | December — Décembre .......... 24,082 1294 2,453 322 - 41 = 
1977 

LOD Tama hvi cI AN VA Cle isis ars eretecs oresers ZT i5DO3 2,139: 35011 16 356 - = p 
14 | February — Février ........... 44,026 2,733 10,813 284 80 = - 
US, Marchi ce MAS castes oe < s1estctec.c cis 35,656 818 10,140 4,236 454 37 98 
EGE Agree —O Awd I long eee eee c <n. $rare 39,818 1,284 10,116 5,265 286 62 = 
7m) May: eMart. iy. averelereneitaye everaiesecs hohe 35,803 308 4,544 1,080 119 = 617 
ROP Wlpea=' ULI otetesate state eters ere hatersiee 105,062 232 76,027 607 69,459 = = 
MOS WOOLY ea eU ee as ctase 5, < overs ret 79,344 451 3,413 956 463 2 = 
ZO" PAUIgtSt —AOUE. sien eee eter eer oie ere! s 38,717 1,132 2,909 987 314 = 335 
21 | September — Septembre ........ 55,619 428 RPA 454 1,944 = 8,195 
22 October — Octobre ...c+ scree 
23 |November — Novembre ..... 

24 | December — Décembre ....... 

25 | 1976 — Nine months — Neuf 

SHICS) 4.5 Aid oo coat MIE EO 1,079,760 7,645 891,021 26,358 957 619 3,805 


26 |1977 — Nine months — Neuf 
MOMS Ub stoke lees co icverstehotetersiene Uae anal 461,608 9,525 133,188 13,885 iBis415 99 9,245 


SL 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Transportation, 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Certains commerces 


communication 
Construction and utilities Household Finance Service 
industry industries furniture industries industries 
= = Apparel and _ - 
Batiment et Transports, Food and shoes appliances Finances Services 
travaux communications Tétal - - = 
publics et services Alimentation Habillement Ameublement 
publics et chaussures et 
appareils 
ménagers 
thousands of dollars — milliers de dollars 
8,561 410 10,140 556 ey Fy) 1,394 260 5,566 1 
Cie At 2 798 LOSL95 403 sis} 673 5,462 4,010 2 
9,005 ft S59 UES) L025 630 841 3,494 3,803 3 
5,509 sya] 6,741 3,279 594 567 15189 4,048 4 
Spas) 514 10,047 445 483 1,249 293 7,039 5 
3,820 1,893 10,463 416 1,021 2,396 2,708 3718 6 
1,778 985 4,014 82 258 240 1,666 2,805 i. 
3,018 1,070 8,891 15913 837 608 L ,o22 4,629 8 
Le 72>. 784 even T5290 514 655 224 2,452 9 
5,004 603 5032 552 947 497 666 7,480 
22g SLD 570 14,395 906 714 852 182 6,042 
4,292 1,092 9,372 1,254 2,078 501 529 Ds ODE 
6,823 ERS 9,722 1,293 Tou, 909 361 4,168 
4,875 1,934 14,032 1,060 L733. 633 3,012 6,626 
5,534 tls 13,183 605 1,429 1,483 298 3,832 
7,660 507 15,104 414 2,116 2,719 232 4,915 
7,412 577 12,509 15;254 967 1,503 163 10,290 
5,654 931 17,813 486 1,378 800 300 4,105 
355) 2pr 591 35,024 605 705 769 — 4,609 
16,640 1,061 8,486 ‘srl 1,100 517 4,587 3,902 
7,787 1,062 25,489 1sl2 1,629 15,704 1,241 7,396 
41,531 9,252 75,427 9,409 7,192 8,623 16,818 38,070 
97,642 9,851 151,362 5597 | 12,378 25,037 10,194 49,843 
aL I 


Total Primary Wood Primary and Transpor- 
industries industries industries fabricated tation 
a ie including metals Machinery equipment 
Ensemble Industries furniture industries industries industries 
des primaires = a = 
industries HOLS Industries Premiére Fabrication | Fabrication 
du bois, transfor- | de machines | de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. 
1976 
Li tauwaey — idly ler = we) sicieis aleicrse 3 Ais) 3 poy 4 a = - 
2 (Pepriany — evrilenr ts. siete «ate 239 5 re: uy 1 = ab 
Saari — May Ss Ntsc merdetaiie site ede 4 241 4 20 2 Ha 1 1 
AS VAD EDA —-TAVall Cyeretel Ste cecacaatscet stele 202 6 26 8 3 1 = 
Split MeL ot chara ere ena ote arate ote 195 7 18 5 1 ik 2 
Ginarere * ser adiny teraperete sate stat se shel heres 225 5 22 8 1 - - 
La SRL o— BSA eater dane dts el cchione al ore 155 5 23 i Zz =} = 
Sr PAMoast —TAOUE "HiRes Ho ose dt ciewlieke 233 ) 27 5 a 1 6 
9 | September — Septembre ........ 205 4 2 os 2 S| 3 
HOUVOetober '—"Octopre vets vc J eda te 206 3 18 1 3 4 2 
11 | November — Novembre .......... 2S. 2 31 5 4 = 3 
12 | December — Décembre ...... Abeer | 239 5 24 7 = 1 = 
LOR 
TB WeAnuary. —"anvaler =. eccres ate 267 9 24 1 4 - = 
14 | February — Février .......... j 322 12 26 4 3 = a 
LS isla ti) —= "MAS, oR staat stels «hat aeiaatal sye\ii 13 20 6 2 1 1 
OM BAD sme — SACS | SP MSRS ta ala:se'ahet actos 281 9 30 7 2 1 - 
STG AgS cay a aE nat chtavar tat at Pall axe Verlatabet retake 281 5 25 5 3 = al! 
CEG ees = eit Pals uptetel fel steterchcle tatters 246 3 31 3 6 = i 
TROP coi Uley A — TATU 8 stata valia) orehoher shot ovate 4 oY) 3 20 2 5 os oe 
20) Misist —Aodt . Pre adelie. eit anette 289 9 28 6 5 - 2 
21 | September — Septembre ....... “4 285 5 23 4 4 me 3 
ZANOGEOHET —KOCEODTEC! ei etwreistere atacx oe 
23 |November — Novembre .......... 
24 |December — Décembre .......... 
25 |1976 — Nine months — Neuf 
RIO) War aratstselchel ate ictal hea ete. simi sicte ten 1,870 44 d'd735) 40 13 4 13 
26 |1977 — Nine months — Neuf 
BHO US iol slaital cae sterols sls: « eels atelete ls PAs LE: 68 227 38 34 w 7 
a aa EE ae 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, Certains commerces 
communication 
Construction and utilities Household 
industry industries furniture 
$3, - Apparel and 
Batiment et Transports, Food and shoes appliances 
travaux communications - = =e 
publics et services Total Alimentation Habillement Ameublement 
publics et chaussures et 
appareils 
ménagers 

20 10 88 8 21 12 
45 Lay 105 7 20 8 
55 18 96 18 19 43 
39 13 Ts 12 8 11 
36 13 74 6 10 13 
30 7A 105 8 ib g 20 
32 20 40 2 5 4 
39 21 89 14 15 9 
34 17 92 12 10 8 
44 a2: 80 8 is) 5 
56 13 LLB 10 abs} 10 
53 16 98 2 ae 9 
42 12 14 23 12 
61 23 12 18 14 
63 28 9 19 15 
64 22 7 21 9 
64 q3 22 13 Ly: 
49 17 7 10 ai 
56 9 9 17 WY 
68 15 19 17 9 
69 20 21 19 13 
330 150 87 120 98 
536 149 1,066 120 L5i7, 112 


Finance 
industries 


Finances 


R 


FWNnNUFUWNWODW 


NNMNHLOWN 


41 


36 


Service 
industries 


Services 


> 
wm 
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366} 25 
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No. 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and 
Selected Cities with Cumulative Data 


January — Janvier 
February — Février 
March — Mars 

April — Avril 


July — Juillet 
August — Aott 
September — Septembre 
October — Octobre 
Nowember — Nowembxre: asic hacsc cele aietele-wie 6s 8a hese ewe ete 
December —  DECembxre! cise miererarei alah sieielavelooleteverelersieneisiere 


January — Janvier .. 
February — Février 
March — Mars 

April — Avril 
May — Mai 
NEGRI NA LTH Me rotebasieiiav'a iaielinieveteteyersiie ak mialiclreitatiel cransversieltara eiecetiete 
July — Juillet 
August — Aott 

September — Septembre 
October — Octobre 


1976 — Nine months — Neuf mois 
1977 — Nine months — Neuf mois 


TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


January — Janvier 

February — Février 
March — Mars 
Brasil — WAG ea. oc a. nl arm, ssa) opannssiregeheeece wiaca. oe MG oat ere 
ER EEE Oe Bree 0) IRICEN RIOR, ct a RReIEee 6 C¥OR Decca 
OBE ESKETET Abe Lo MENS > CROP CCRCRTOMTETO Cici ROPECRERCUCEE TO. © CIO. clas 
eIadiny, sent TAMILS Ee BSP s: oh cisyionas sinseueyajuy stort Bol oy stein ohh cis ereneners 
SUSE CaeNOU ts nYeyouyeye sce, eeiapa, evel qcters A 
September — Septembre 
October — Octobre 


anGanys = ANAL, ss ais aitecrs erate pace nn cle eee 
LRM oh ak: Hensel aig G31 ey SER EMCRRCRISS 3 PERO ERG HIE a Gere: 
March — Mars 

April — Avril 
May — Mai 


aly — = Tut eS Bn 9 ors ar es CER OITEY, cHEROR CIES 
PAIN US tare NO TCM Be fe-oifeh ole: si¢ ernie re vateraiey srcrencte cree eno 
September — Septembre 
October — Octobre 


197-6 — Nine months = Newk moriss sjs/ieemsciemies ee v cc 
1977 — Nine months — Neuf mois 


Atlantic 
Provinces 


Ontario 


Québec 
Provinces de 
1'Atlantique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


1,844 9,626 8,250 
442 10,614 12,614 
830,567 8,917 14,654 
178 6,793 11,536 

670 7,002 13,747 
2,642 8,916 13,184 
113 26,055 7,346 

344 10,568 13,247 

- 5,549 9,771 
3,057 17,743 8,773 
- 32,106 e250 

64 6,572 13,004 

- 13,139 9,878 

52 20,144 18,373 
1,110 14,422 14,835 
12 21,301 11,879 

346 7,797 21, 266 
1,888 78,122 18,485 
4,109 57,981 10,668 
1,065 21,155 10,133 
429 15 27 26,733 
836,800 94,040 104,349 
9,011 249,278 142,250 


Atlantic 
Provinces 
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Québec 


Provinces de 
1'Atlantique 


NrPOfFF Rr wW 


co 


NS 


AWN ODHFWEH 


Manitoba 


Manitoba 


WHDEFOWNADHE UW ©WP 


DANn@WO I~ 


Loses 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et 
certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 


Alberta 


Saskatchewan Toronto Montréal 


Colombie- 
Britannique 
thousands of dollars — milliers de dollars 


3, 260 7,053 30,072 3,330 i 
575 2,733 28,145 7,386 2 
856 4,356 859,600 7,366 3 

2,636 2,188 23,669 3,808 4 
169 2,574 24,496 4,847 5 
498 609 26,349 6,287 6 

2,049 2,011 38,066 4,434 7 

1,537 1,569 a2 8,966 8 
405 1,535 21,591 5,591 9 
140 1,349 Oily SiU7/ 3,051 4,366 | 10 

1,204 2,002 50,133 4,114 6,336] 11 
799 3,439 24,082 6,167 4,297| 12 
851 1,934 27,563 4,633 8,792] 13 

1,913 Dv 44,026 10,469 13,924 | 14 
589 3,820 35,656 5,317 4,425] 15 

1,292 3,956 39,818 6,093 15,278 | 16 
675 4,061 35,803 14,058 3,933 | 17 

1,613 2,164 105,062 12,071 72,736 | 18 

4,071 2,065 79,344 4,274 27,779 | 19 
716 2,339 38,717 4,295 8,359 | 20 

ay: 10,453 55,619 19,372 7,019 | 21 

22 
23 
24 
11,985 24,628 1,079,760 52,015 62,191 | 25 
13,292 33,516 4e1s608 | 80,582 162,245 
2 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
- Canada Montréal 
Colombie- 
Britannique 


Alberta 


Saskatchewan 


be 


1 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité Gconomique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1976 OE, 
lst 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 
quarter | quarter] quarter | quarter quarter | quarter} quarter} quarter 
- - = - - = = Total 
jer 2e 3e 4e its 2e 3e 4e 
tri- tri- tri- tri- tri- tri- | erie tri- 
mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre 
Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - - - - — — 1 = 
SED ROOOHRA4 5:9 9 Oleiematatal ale oh se tots eyeians/ oleboi ores 13 15 8 10 44 6 9 7 
ZS OOO MELS AOD Ottanetetet els. ost ei efo Ni ¥iol «) ao,sireljuis 7 11 7 20 45 25 15 15 
DOs OOO 99999) Tieistee nicte's & hiccsale/iefeliefepala 2 15 8 21 46 12 15 20 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 25 27 39 a2 EES) 27 46 29 
TGA Sera, cre ol NedePa an over stamens, ehevs tcushegas 47 66 62 73 248 70 86 71 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - = - i 1 1 = 
PE Dip OOOH 9 LEAIO Oe cteifolellersiate lehoteyenear hs) opetei ais 28 Si: 35 43 137 42 49 43 
D5 OOO * FO SOO GIN. (eccviauey el stsseie aie te) eheiakeversi eve 37 20 2 29 107 38 38 42 
DOSOCOO=E9 92999) cote reiptenacohelonret laters ekoveusl svete 19 24 30 41 114 50 39 46 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 36 30 19 39 124 35 aL 62 
eofieewE ren chy ene Sietsioisis ceri thagerarsPetayans 2.0) 105 105 153 483 166 177 193 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 6 2 1 3 12 — 1 3 
$e 51 O0O0H$24599 Outten srafaiele ve Malar elle eherers 96 59 58 TE 286 91 81 68 
25% 00 064: 9599 9 waver aversrevemei ere teretera rela eretsne 60 68 65 60 253 116 80 67 
DO OOO 5 99. 0 OM neva sbeleial ovate velelers\praiadaaisrs 67 64 47 84 262 108 Sit 102 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 60 61 50 71 242 91 85 82 
To Gate cemecets wawreree ete areas alee ENeaS 289 254 221 29 belnd O55 406 338 32.2, 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... H — 2 - 4 — iL 4 
SESE OOO=—S24 999) aos cielefe svareceisieve elsiere ove 41 42 40 37 160 51 31 BS 
25:5 O00 4959 9 9. arp eps sreraheatere Re eONe eee 23 23 25 23 94 39) 45 2S 
BOS O00 = (99 NOOO tervals claves levee. leiniwietoreiers 23 = B72 19 82 96 39 32 26 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 34 37 33 41 145 44 33 49 
HNO EEE FR oO OEE AIS tae EES DIOOe 123 124 119 133 499 163 142 137 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 10 2 4 5 21 1 4 7 
S SOOO B24 919 Ohi evenaveretaieenerntateroncmensvaler one 198 158 174 183 jipshae’ O22 189 168 
2 SEO 0 L299 G. sicker ssroveksi oererehet Roheracancs vel ox 146 139 141 145 571 242 192 165 
D ORO OO= 19 DRO OOo mecrcncvebobera coat ooh onrwov etek ere 122 147 118 198 585 227 1)5\ 212 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 179 176 156 189 700 228 228 244 
BIO es tS cols: ote eRe cy valtes ewe ct elav kane ste 655 622 593 720 | 2,590 920 808 796 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 4 2 2 2 10 - 1 as 
PA5EOOOS S24. 909) oe arere eo oeteeneterece ers susie 78) Bi 68 a 23% 88 58 58 
25EOOO=$49 5999 «sta. x\ se crbbnenints aiateeiererre 47 39 50 48 184 95 64 44 
5 OMG O09 9),19,9 OMe. srexabbed a kencie-ote lero 39 47 38 69 193 79 65 73 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 63 67 60 70 260 85 84 104 
ALoy eH Oat Scie. EOL SS 6 MISO Re 226 192 218 242 878 347 Die 283 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 5 — 2 3 10 1 3 3 
SEO MOOOM SLA AIOOb caren encebarertetelsieveneroninecaioke 100 92 81 110 383 106 90 82 
ZO OVO SE49% 99 Ore Halos Sass erciosiee everaiere, 6 77 70 76 74 297 101 92 93 
Om OOOH 5991990) er are, oieterereto/ ore sevrshovoretsots 57 73 61 97 288 2 90 104 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 81 90 68 80 319 104 87 86 
qa Oey Lae ee, oe ee eee 320 325 288 364 1,297 | 424 362 368 
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TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité économique 


Atlantic Prairie British Manu- Construc-— 
Provinces Provinces | Columbia acturing tion Service 
Canada - Québec - = - - = 
Provinces Provinces | Colombie- | Indus- Batiment Services 
de des Britan- tries et 
1'Atlan- Prairies nique anufac- travaux 
tique turiéres publics 
SE Eee thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
January — Janvier ..... os 17S 614.5] 150.4 “jars 300.0 783.7 23ieL 428.0 ils) 154.6 
February — Février ...... 117.8 442.2} 132.7 102.8 S7iea 109.3 148.7 104.7 ice 81.8 
ae wh == MAIS) (sree aie cia Mees 3,566.8 | 207,641.8 | 108.7 23iu 9222 181.5 | 41,694.0 163.7 Thi} es) 100.1 
phi — Av on sx sa eete oc TP Ra2 44.5 115.4 104.9 330.5 109.4 156.0 141.2 89.9 101.2 
HER? GanuRUe Spy nao 6 Sie ° 125.6 L676 | LOLS 140.3 629 160.9 TB99 Sisicwl 135-8 156.4 
IRE: ITT BIIW oosi6: oye 9 15 Flee tiga il 293.6 13983 OZ YE 43.4 SOR 7 134.9 1273 995.6 S/S) 19) 
aey: = Je Lee) <.se1.3 ites s : 245.6 LESIIG S2ia 91.8 195.4 182.9 NG, SB)BD) 100.3 937 
BUSUSt = AOME «024 debe PORT? E720 | 10738 AS 18527 L207 308.1 77.4 9919 96.4 
September — Septembre ... LO5n3 - 7933) 98.7 IAS A, 85.3 710.0 SLAG 82.0 59.8 
October, —FOEtobre: <iscvela «6 152.0 382.1 Zo ae 84.4 39:55 B9n9 688.4 tees ead) 62.9 Ue She 
November — Novembre ..... 182.3 = Silay 84.0 190.9 154.0 176.6 398.7 D274 128.6 
December — Décembre ..... 100.8 S2aL. 9329 LOB "2 590 143.3 102.2 81.0 95.6 1293). 
LOTTE 

January — Janvier ....... 103.2 - 107.7 90.6 
February — ®évrier <./.... 136.7 525 0 167.9 126.7 
March — MAGS sis sr ctastte ss 137.4 8753 
ADELE — AVTET 2 6 ce.cier See 195.4 98.2 
WERE SURGE) Boipericrogeao aoe 100.0 162.3 
Sito — "IGT 5m oe s:5e ao'e) 0s. 91911 168.0 


Saty — Jusldet os as dss 0c 753.0 106.7 


a eUS ti— AOU «reo aot s.0e 205.4 76.2 
September — Septembre ... 147.7 198.0 
October — Octobre ....... 


November — Novembre ..... 


December — Décembre ..... 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 


Wage-earner failures — faillite d'ouvriers Proposals — Propositions 


Atlantic Prairie British Other 
Provinces Provinces | Columbia provinces 
Canada = Québec | Ontario - _ Canada Québec Ontario - 
Provinces Provinces | Colombie- Autres 
de des Britan- provinces 
1'Atlan- Prairies nique 
tique 
1976* 
January — Janvier ./...... 822 ll 264 SEN 84 72 ll 6 4 1 
February — Février ....... 1,014 45 286 467 120 96 20 8 6 6 
March p= pMars: ee. «= siacts opelere 13479 59 352 564 116 108 12 4 5 3 
Ap ridge Avigi linge ns oo Aleks otelet 995 37 312 447 110 89 15 10 2 3 
Maya mae Ma titans faletste »'s oe ale fete» 976 37 285 461 92 101 17 9 ih 1 
ihohste Soe eeib elie: as Naga ae cc 137023 82 301 440 96 104 19 13 4 2 
Sukyg— Sutlbetey eo... help apaye 824 37 210 380 97 100 24 16 5 3 
AUgusti— AcUityete.-06.p aati 887 53 246 404 93 91 16 10 1 5 
September — Septembre .... 1,059 53 314 500 96 96 14 bit 2 1 
October — Octobre! .< niece 984 56 298 470 93 67 17 10 4 3 
November — Novembre ...... 1,044 49 328 450 133 84 22 IFS) 3 4 
December — Décembre ...... 919 43 276 396 104 100 20 ail 7 2 
19777 
January — Janvier ««...ehs 932 72 249 420 102 89 23) 18 3 2 
February — Février J.6.00. 1,055 74 338 437 118 88 lat 5 3) ik 
March, Mars. <i s.00-piomtes 74 103 310 526 AD 114 27 16 5 6 
ApEdle— Avrdl gsi + Gls aise’ ab iy) 63 329 491 119 135 25 nS 6 4 
WER? c= Webe Greece aan L241 85 356 DDS 135 140 20 13 6 2 
SUM 1 SUT) Mies <5 sels alec 3 D222 88 377 541 121 92 15 9 3 3 
JUlvee IU Vet ye. 5. hem our 977 46 250 453 148 80 12 7} 4 1 
AGeast — AOR << 0:01ds% amare 17 3 73 409 470 129 92 10 4 4 2 
September — Septembre .... ae PLAY 45 397 568 141 96 16 rO 3 3 
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INTRODUCTION 


Fourth Quarter 1977 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding Up 
Acts was 1,050 during the fourth quarter of 
1977 in comparison with the total of 761 for 
the same quarter of 1976. The estimated total 
of the liabilities of bankrupt firms was 
$128,967,461 compared with the total of 
$132,227,619 recorded in the same quarter of 
1976. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 392 
compared with 311 for the same quarter of 
1976. Liabilities in this industry increased 
from $38,522,537 to $41,595,111. In the man- 
ufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 93 compared with 80 for the same pe- 
riod of 1976 and the liabilities decreased 
from $35,205,183 to $18,435,082. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 159 to 215 and the liabilities 
increased from $32,288,912 to $34,379,804. 
In the service industry the number of failures 
increased from 140 to 251 and the liabilities 
increased from $24,421,426 to $20,216,580. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 415 business failures in 
Quebec during the fourth quarter of 1977 com- 
pared with 253 for the same period of 1976. 
Estimated liabilities increased from 
$57,837,528 to $60,307,201. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 377 to 
445 and the estimated liabilities decreased 
from $48,313,213 to $43,465,756 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Provinces 
the number of failures increased from 57 to 
98 and liabilities decreased from $13,314,716 
to $9,178,492. The number of insolvencies in 
British Columbia increased from 61 to 81 and 
the liabilities increased from $8,750,065 to 
$11,485,856. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $100,000 and over size 
group. 


Quatriéme trimestre 1977 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
1,050 au quatriéme trimestre de 1977, comparative- 
ment 4 761 au trimestre correspondant de 1976. La 
valeur estimative du passif des entreprises en 
faillite était de $128,967,461 comparativement 4 un 
total de $132,227,619 pour le trimestre correspon- 
dant de 1976, 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a 
observé le plus grand nombre de faillites, soit 392 
en tout, comparativement 4 311 au méme trimestre de 
1976. Le passif dans ce secteur a augmenté de 
$38,522,537 & $41,595,111. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 93 faillites, contre 80 pour 
la période correspondante de 1976, et le passif a 
diminué de $35,205,183 a $18,435,082. Dans 1'in- 
dustrie du batiment et des travaux publics, le nom- 
bre de faillites a augmenté de 159 4 215 et le pas- 
sif de $32,288,912 4 $34,379,804. Dans le secteur 
des services, le nombre de faillites a augmenté, 
passant de 140 4 251 et le passif passant pour sa 
part de $20,216,580 a $24,421,426. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 415 faillites d'entreprises 
au Québec au quatriéme trimestre de 1977, contre 
253 pour la période correspondante de 1976. La 
valeur estimative du passif est passée de 
$57,837,528 a $60,307,201. En Ontario, le nombre 
de faillites a augmenté de 377 a 445 et la valeur 
estimative du passif a diminué de $48,313,213 a 
$43,465,756 entre le quatriéme trimestre de 1977 
et le trimestre correspondant de 1976. Dans les 
provinces des Prairies, le nombre de faillites a 
augmenté de 57 a 98 et la valeur du passif a di- 
minué de $13,314,716 a4 $9,178,492. Le nombre de 
faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 
61 a 81 et la valeur du passif a augmenté de 
$8,750,065 4 $11,485,856. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand nombre de faillites porte sur les 
entreprises dont le passif se situait dans le 
groupe de taille $100,000 et plus. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


Champ _d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites en- 
registrées conformément aux lois fédérales (Loi sur 
la faillite et Loi sur les liquidations) et ne com- 
prennent pas les faillites, ventes ou saisies ef- 
fectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés paraft au tableau 8 
mais le montant du passif n'y parait pas. Les pro- 
positions de personnes insolvables ne font pas par- 
tie des données sur les faillites A moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuvé ou les ait an- 
nulées; dans ce cas, elles sont réputées @tres des 
faillites commerciales aux termes de la Loi sur la 
faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au 
tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas étre égale au total en raison de 1'arron- 
dissement. 


STATISTICAL TABLES 


TABLEAUX STATISTIQUES 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter 1977 with Comparative Figures for 1976 


Atlantic Provinces 


Prairie Provinces 
Québec Ontario - 
Provinces des 
Prairies 


Provinces de 
1'Atlantique 


No. 


1 | Primary industries) 60 os <0 a6 06.0iseciseccicc sic 


Manufacturing industries: 
Food and beverage industries .......... 
Textile industries a2 FF. sas Pereks oe sleiete 
Clothing industries (including knit- 

ting mills). 
Wood industries (including furniture) 
Paper and allied industries (including 
printing and publishing). 


7 Primary and Fabricated metal indus- 
tries. 
8 Machinery. industries)... ccs sec se sie a cele 


Transportation equipment industries ... 
Electrical products industries ........ 
Non-metallic mineral products indus- 

tries. 


Total manufacturing industries ..... 


Construction industries: 

General, contractors: <s0sse0s00% cee Seles s 
Special trade contractors ... 
Total construction industries ... 


Transportation, communication and other 
utilities. 


Trade (wholesale and retail): 


19 BOOG ern alaje ib talus la\ara (alee scar shatehalemel eretetate.ersieless 
20 General merchandise ........scecseseces 
21 Automotive: products: 6... sis cs 00 s:0\s 0's cre 
22 Apparel and shoes ..... irate wie stale wreiecsleiale 
23 HATOWANG! 2 /afeiars wiciseiuiv'a:s'tle ci elsroloie tn erele aisye 


Household furniture and appliances .... 
DELUGE eis, crevaiaie.0je'eloiale aie’ sisiatavel vislere ee ive! aterevere 
Othexe, trades) ov s.c.wjsiss:cis.c's seers eis earaetesle s 


TOGAL ETAdE KR. < cieeie clere vias apace cies orale siels 


Finance, insurance and real estate ...... 


Services: 
Education, health and welfare ......... 
Recreational services .ccceccccccccccce 


31 BUSINESS SCYVLCES. enic,saisin ew eieisie ale evel Cn 
32 Personal’ services: s:s\c.sacre sete ole’ seetecee 
33 Other SEXVICeSs a oiic.sarsicseee ciemleie ahi oats 


Total services) sic: is0-s sn wiolecie syele,orsth 


TOtAIL 5 sc,6 tes) ol elers: s0s o's ievallare etetereta'atersvarete 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Quatriéme trimestre de 1977 et chiffres comparatifs pour 1976 


Colombie- Number Liabilities 
Britannique - Es! 
Nombre Passif 
1976F 1977 1976* 1977 1976" 1977 
$000 
2 a 19 22 2,050 2,168 | Industries primaires hs Gia by om aT ep TaN aed tele ote e abacaten ete 
Industries manufacturiéres: 

- - 4 6 231 872 Industrie des aliments et boissons ........eeee 

- - 2 a! 366 52u emaunsiind et exc6 teh tess !eccetevaie ohslestlametr ata stn ree teem ein 

- - 6 y | 519 2yoL9 Industrie de lL'habillement (y compris la bonne- 

terie). 
al: 3 3 12 3,699 2,226 Industrie du bois (y compris 1'ameublement) ... 

= = 20 he) 3,340 1,056 Industrie du papier et activités connexes (y 

compris l'‘imprimerie et 1'édition). 

- Hf 7 gS 782 85375 Premiére transformation des métaux et fabrica- 

tion de produits en métal. 

- x 2 5. 207 632 Fabrication! de, machines +.\a,s aeeersnicleciehinecee 
x - 4 2 9,842 317, Fabrication de matériel de transport ..... wlatals:« 

- af 4 6 14,141 2,698 Fabrication de produits électriques ........... 

~ - 6 8 866 1,460 Fabrication de produits minéraux non métalli- 

ques. 

- ab 1 5 163 458 AmdUstete chimiquers ieee cecum eevee cts hae ee 
3 - Lb ES 1,049 2,302 Autres industries manufacturiéres .......... Mars 
5 7 80 93 35,205 18,435 Total, industries manufacturiéres ........... 

Batiment et travaux publics: 
4 8 67 a3 26,765 20,377 DUCLepPTENeUrs* SENELAUX "cies ere Glee detercies areneterare 

12 LS 2 142 5,524 14,003 Entrepreneurs spécialisés .......... oiieleletersparere 

16 23 159 25 32,289 34,380 Total, batiment et travaux publics .......... 
2 4 42 53 2,405 2,824 | Transports, communications et autres services pu- 

blics. 
Commerce (gros et détail): 
3 2 31 68 2,865 6,505 MIAMENEA ELON), 1. 5:5 evo icis alelssee, ce'lsislsushe te areitinss cust eters 
il - 8 9 343 394 Marchandtises diverses:*<.’.).\eleidelaceeetises cusaee ne 
3 5 54 90 3,489 9,478 Produfts dé lautomobiile sae seen o..cuureeee 
2 ui 42 50 4,158 ef Lay e Habidlement’.et chaussures! *1./ faceted avenue eee 

- - 3 5 325 254 Que adklewdie esi. B atet Mclatel lel eve elites st onietate elena 
4 5 29 43 9,440 4,657 Ameublement et appareils ménagers ............. 

= = 5 2; 236 118 MEGA CAMETLES As: sirais sfeieTsteletelstetcl leis iat ctatslial ava. \etereteeaeBetate 

10 10 139 w25 17,666 17,087 AULLeS COmMMeT CEE % .tteteetePe 1 beticy A Sarat ereret siete 

23 23 Sali 392 38,523 41,595 Totals commerce) 0.7.4 iis te nae ets cole ee eae 
2 5 10 24 539 5,145 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 

Services: 
il 2 ee, 24 WIRY Kay 3,287 Enseignement, services médicaux et sociaux .... 
2 L 9 OE u Nee Pe 1,416 TO SEES «gins su eit e's able aaeavand dace a Sidte ay eu eo avaneuane 
2 6 28 58 5,451 4,136 Services commerciaux .....csecccere pvavotate rl areiteieltexs 
= 2 13 22 647 1,170 Services! PELrSOnMeLs Vvicis sc otelesleretsycls sions Ao ciclo 
6 5 78 126 10,013 14,413 Autres services .<¢... Giaia ae tatsloetaks Rrsicverere Gorcrtac 
alae 16 140 252 20,217 24,421 MOAN) SCH VL COM ciel sie's sienivieiale oietel ele - See eae 

61 81 761 1,050 1325228 128 , 967 Totals aerate atetec Stators titer anata Sit Aa ase it 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Total 
industries 
Ensemble 
des 
industries 


1976 


January — Janvier ... é 30,072 
February — Pevrier ....-...c0 28,145 
March — Mars ..... ebalG/eiavoistatelel st 859,600 
AP MI La AVES Ls cis asain a eisiersiaieiel sie 23, 669 
MEK MAL. lal eialele) sialerela, aia lane es : 24,496 
UMS SUT «ela eielsceuucalersaxcca 26,349 
NUYS SOULE ey ele swtapanel atetcra teresa 38,066 
BUSS P=  AOUES 5 5 cereisleiel siaceretn enare 205 tne 
September — Septembre ........ 21,591 
October = Octobe Ge ciaciesis'e sissae 33,3467 
November — Novembre .......... 65, 933% 
December — Décembre .... 32,949% 
1977 
Sanuanyi— Glanville cae <ie.c se 27,5497 
February — Février .........+. 43,5897 
Mare hi Mare, of cc shea a6 akeleme seas 35,5767 
ADEM ee AVL. ‘screen iscelstele/s cis nice 39,818 
Maya iMate anos years, ie toners 35,803 
SUT b ae EEL sae wig wie, slasect, iS wieherets 105,062 
TU va TULLE: vs sites) ue wits s encore 79,2497 
AUSUSE —) AOUC, jereicietersis els ee shaves 38,717 
September — Septembre ........ 55,619 
October—; Octobre: co vrelerye sles a0.0 42,079 
November — Novembre .......... 44,179 
December — Décembre .......... 42,710 
1976 — Twelve months — Douze 
itek Gp Visiogh oor 1,211,988 
si adr alatpvohelimienateicts 589,950 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Primary Wood Primary and Transpor- 
industries industries fabricated tation 
acs including metals Machinery equipment 
Industries furniture industries industries industries 
primaires Total ae ae : = 
Industries Premiére Fabrication |} Fabrication 
du bois, transfor- de machines } de matériel 
y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment fabrication 
des 
produits en 
métal 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1,669 3,467 AeA} 28 - - 
1,183 1,784 10 237 = 574 
182 833,881 240 172 48 26 
1,168 4,056 883 591 85 ao 
713 2,518 702 394 122 145 
780 25,969 1,020 49 = as 
15310 25,508 20,083 418 = = 
323. 8,319 1,695 - 364 1,081 
317 8,519 - 68 _ 1,979 
141 12,726 2,931 493 - 8,359 
1,143 19, 8697! 446 289 166 1,482° 
766r 2eotd= 322 = 41 = 
2,139 3,011 16 356 = = 
2e733 10,697" 284 80 - - 
818 10,140 4,236 454 37 98 
126352" 10,116 5,265 286 62 - 
308 4,544 1,080 119 = 617 
232) 76,027 607 69,459 = = 
451 Sisal 956 463 = oo 
15132 2,909 987 314 =_ 335 
428 L2E2L5 454 1,944 - 8,195 
755 7,463 933 2,907 196 = 
1,036 6,286 516 413 436 317 
Syi7, 4,686 777 55 —_ - 
9,695 926,227 30,057 2,739 826 13,646 
LVS 61. 1550/7 16,111 76,850 731 9,562 


= Heleges 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Construction 
industry 
Batiment et 
travaux 
publics 


8, 561 
4,712 
9,005 
5,509 
3,373 
3,820 
1,778 
3,018 
1,755 
5,378 

22,487% 
4,424° 


6,843% 
4,696T 
5,534 
7,592° 
7,412 
5,654 
35,161" 
16,640 
7,787 
9,376 
10,165 
14,339 


73,820 


131,699 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, Certains commerces 
communication 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 


Transportation, 
communication 


Certains commerces 
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TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


January — Janvier acs: «isis 
February — Février ........ 
Marchi Mar sivete sie. sje-<i. soleta 
Bri —VAyed LB arieidllevs e)s\e a/eie 
Ma vag MMe tt sr ete!'elleyallelie} eiel.el'si'e<e)'aV ria 


TLS! PAVE i asicueieht ier ecess shore So 


Ly — PSU LSCE sexe. 6a) scearayere re 
August :—-(AOGE fgg de aicieses 
September — Septembre ..... 
October — Octobre™ ....... 
November’ — Novembre” ..... 
December™ — Décembre® ..... 


Janwary —' Janvaer, sacle sees 
Fepruary = evrder! . cs seis ; 
MaviGh. i> Marauvseron lisse aietevalvisre 
Aprils ShAvedl Meri iicis sate erever ele 
Mayr = Mat oes Risioksssysinislerars 
GR —se ILE a lesireliellaVeteusiesslenters 
aU y Smee SATE LVS TERM ove) secs saver gal ¢ 
AU SNSE = ROUE Fein slsieiats, wetelss 
September — Septembre ..... 
October — OCtODEE as cecics 
November — Novembre ....,.. 
December — Décembre ..... ane 


1976 — Twelve months — Douze mois ..... 
1977 — Twelve months — Douze mois ..... 


Atlantic 
Provinces 


- Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 


1'Atlantique 


3 2 
1 8 
4 3 
4 5 
4 4 
9 6 
1 7 
2 3 
- 9 
iS 5 
- 6 
2 3 
= 8 
- 4 
3 / 
nl c, 
6 9 
8 8 
2 5 
5 6 
5 6 
4 10 
D 7 
5 6 
41 61 
41 83 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, 


Saskatchewan 
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certaines villes, avec données cumulatives 
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575 
856 

2,636 
169 
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TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 
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TABLE 7. Average Estimated Liability per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région €conomique et pour certains 


groupe d'activité économique 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 
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First Quarter 1978 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding up 
Acts was 1,273 during the first quarter of 
1978 in comparison with the total of 963 for 
the same quarter of 1977. The estimated 
total of the liabilities of bankrupt firms 
was $185,308,654 compared with the total of 
$133,089,495 recorded in the same quarter of 
Od 6 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 495 
compared with 419 for the same quarter of 
1977. Liabilities in this industry increased 
from $38,416,589 to $61,654,652. In the man- 
ufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 136 compared with 75 for the same 
period of 1977 and the liabilities decreased 
from $42,382,757 to $34,798,384. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 177 to 284 and the liabilities 
increased from $18,674,086 to $45,688,338. 


In the service industry the number of failures 


increased from 170 to 241 and the liabilities 
increased from $15,745,720 to $28,580,271. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 474 business failures in 
Quebec during the first quarter of 1978 com- 
pared with 352 for the same period of 1977. 
Estimated liabilities increased from 
$66,529,624 to $91,903,876. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 447 to 
532 and the estimated liabilities increased 
from $47,556,443 to $65,838,114 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Prov- 
inces the number of failures increased from 
79 to 111 and liabilities increased from 
$8,087,302 to $11,157,486. The number of 
insolvencies in British Columbia increased 
from 79 to 134 and the liabilities increased 
from $9,354,564 to $14,736,676. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $100,000 and over size 
group. 


INTRODUCTION 


Premier trimestre 1978 
ge EE EEE Me SL St 210) 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
1,273 au premier trimestre de 1978, comparative- 
ment 4 963 au trimestre correspondant de 1977. La 
valeur estimative du passif des entreprises en 
faillite était de $185,308,654 comparativement 3 
un total de $133,089,495 pour le trimestre corres-— 
pondant de 1977. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a 
observé le plus grand nombre de faillites, soit 
495 en tout, comparativement 4 419 au méme trimes- 
tre de 1977. Le passif dans ce secteur a augmenté 
de $38,416,589 4 $61,654,652. Dans le secteur de 
la fabrication, il y a eu 136 faillites, contre 
75 pour la période correspondante de 1977, et le 
passif a diminué de $42,382,757 4 $34,798,384. 
Dans l'industrie du batiment et des travaux pu- 
blics, le nombre de faillites a augmenté de 177 A 
284 et le passif de $18,674,086 & $45,688, 338. 
Dans le secteur des services, le nombre de fail-— 
lites a augmenté, passant de 170 4 241 et le pas- 
sif passant pour sa part de $15,745,720 A 
$28,580,271. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 474 faillites d'entreprises 
au Québec au premier trimestre de 1978, contre 
352 pour la période correspondante de 1977. La 
valeur estimative du passif est passée de 
$66,529,624 4 $91,903,876. En Ontario, le nombre 
de faillites a augmenté de 447 4 532 et la valeur 
estimative du passif a augmenté de $47,556,443 A 
$65,838,114 entre le premier trimestre de 1978 
et le trimestre correspondant de 1977. Dans les 
provinces des Prairies, le nombre de faillites a 
augmenté de 79 4 111 et la valeur du passif a aug- 
menté de $8,087,302 4 $11,157,486. Le nombre de 
faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 
79 4 134 et la valeur du passif a augmenté de 
$9,354,564 a $14,736,676. 


Faillites selon 1l'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand nombre de faillites porte sur 
les entreprises dont le passif se situait dans le 
groupe de taille $100,000 et plus. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites en- 
registrées conformément aux lois fédérales (Loi sur 
la faillite et Loi sur les liquidations) et ne com- 
prennent pas les faillites, ventes ou saisies ef- 
fectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés parait au tableau 8 
mais le montant du passif n'y parait pas. Les pro- 
positions de personnes insolvables ne font pas par- 
tie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuvé ou les ait an- 
nulées; dans ce cas, elles sont réputées étres des 
faillites commerciales aux termes de la Loi sur la 
faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au 
tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas étre égale au total en raison de 1'arron- 
dissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


First Quarter 1978 with Comparative Figures for 1977 


Atlantic provinces Prairie provinces 
- Québec Ontario - 
Provinces de Provinces des 

1'Atlantique Prairies 


19777 1978 1977* 1978 NW ARS 


1978 
PRIMAYY, ANAUSELWES se isisicrs evs raielsiaintaleysalelnieve = al 9 4 3 
Manufacturing industries: 
Food and beverage industries ......... : = = 3 bY 1 
ext ile AMdWUSewUSS wc ciea sees oie sistelatersetote = = c} 2 2 
Clothing industries (including knit- 1 = 5 7 = 
ting mills). 
Wood industries (including furniture) = Coes 2 10 2 
Paper and allied industries (including - - 4 8 1 
printing and publishing). 
Primary and fabricated metals indus-— — = 5 7, co 
tries. 
Machinery industries: 2056 ccces wen veg wins a 2 = 2 - 
Transportation equipment industries ... = = bed 3 = 
Electrical products industries ........ oe = 2 af = 
Non-metallic mineral products indus- a a 1 2 = 
tries. 
Chemical industriiceum. sms urae sui nines = = 2 = = 
Other manufacturing industries ........ m=} — 10 i = 
Total manufacturing industries ...... i 2 37) 54 6 
Construction industries: 
General <contractora: 4..sraciieete saree ee i ay 16 26 13; 
Special ‘tradé contractotss cin siwiecme ieee il 1 28 53 27 
Total construction industries’ <i... . 2 2 44 79 40 
Transportation, communication and other = - p43 14 10 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
BOO) ws, «.ccesuist enaiaie eieve etuerem reatmie es SNe tana voralae 6 = 4 ay 26 4 
General merchandise: su ss.cwwene averse cyeus a 1 7 BY ie 
AUT OMOELVE HPEOdUCE Si saa .crelerelsl/ oeyarevarisiarey ete - 1 32 53 10 
Apparel “and, "Shoes: sisrerereutela eieisuatele ureter elarsts al - 29 by 3 
HAEGWAL Gu cre seis aratslalarei tain ate eval oyd akelate Caltves _ 1 = 5 S 
Household furniture and appliances .... 1 = 21 20 9 
PEWS S aie, sve siale epevelaiesmrg a otalate arate moi agave ahsue - 1 - 1 = 
Other trades. s.</sausalepnieewcelsl slaw -sie qcterertenee = 2 64 YI 11 
Total’ trade cise peters al aieter are eapesteniare 2 7 170 219 187 37 
Finance, insurance and real estate ...... = oe 7 8 3 
Services: 
Education, health and welfare ......... = = 12 12 Yh 
Recreational services ...........-+. Bae = = al 3 2 
Business services ........... SOO Oiesooe Co > 4 20 12 2 
Personally Services. ras. ..us «cisleieisiaae ate Sirah 1 4 5 ili} = 
Other services ..... Bailaker siete otekel © Say derarelere - 2 26 58 7 
TOGSULSEEVACES: @ wlan cc eeimeianeiete We wtess ul 10 64 96 12 
WO tal tera ssielelalatslclpicieverciae Reateeste ecehays Age 6 22 352 474 447 111 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région €conomique et par activité économique 


Premier trimestre de 1978 et chiffres comparatifs pour 1977 


British Columbia 


Colombie- Number Liabilities 
Britannique = 4. 
Nombre Passif 

No 
Industries primaires ........ atte a edehedwleraiets: sale ouiere) Mises 1 

Industries manufacturiéres: 
= = 8 8 19,007 590 Industrie des aliments et boissons ..........:. 2 
- - 4 8 999 671 Endustrile textilie i. s<«. (iO BIERO SO CONOF ale fote ete eres 3 
es 8 10 1,391 2,623 Industrie de 1l'habillement (y compris la bonne-| 4 

terie). 

a 6 11 25 4,536 2,316 Industrie du bois (y compris 1'ameublement) ... 5 

1 1 9 24 1,057 11,905 Industrie du papier et activités connexes (y 6 

compris l'imprimerie et 1'édition). 

i 2 ‘) 14 889 2,043 Premiére transformation des métaux et fabrica- 7 

tion de produits en métal. 
= uf 1 8 37 1,556 Bapricattonidemmachinessaw esses. anes tcctiee sgnferil) <8 
= 2 1 aie! 98 6,590 Fabrication de matériel de transport .......... 9 
= = 4 2 2,784 570 Fabrication de produits électriques ........... 10 
zh gl 3 5 433 2,699 Fabrication de produits minéraux non métalli- all 
ques. 
= = 3 5 895 1,104 Tadustrie sch iimi Gwe... sake see-otere, ceeye.cteierersvcuet Toe aire Ih 22 
1 1 14 16 10,255 2,129 Autres industries manufacturiéres ......... Oita) 
5 14 75 136 42,383 34,798 Total, industries manufacturiéres ........... 14 
Batiment et travaux publics: 

9 9 67 81 8,383 23,809 Buérepreneuns (GENEraUK wala es oasis eeisiee« mee By SS 
12 32 110 203 10,291 21,879 Entrepreneurs spécialisés ........... Rain stevaters sar 26 
27 41 177 284 18,674 45,688 Total, batiment et travaux publics .......... 17 

3 2 63 58 5,169 3,258 | Transports, communications et autres services pu- | 18 

blics. 
Commerce (gros et détail): 

2 9 36 63 3,094 4,309 ALImentatOn Nas sts sce gies steleusiereiaicc acts ie nterenacersttte 19 

2 - 16 aly 1,619 20,525 Mar chandiises adavensese .mneltes teen creeee PIRES UP PA0, 

4 ia 82 107 3,794 8,144 Produits: deg! Yautomobadie va. criss's cerca crice reels Bor (ea 

2 8 63 95 4,845 7,350 Habiiltement fet chaussurests. se cisian sile cies cree 22 
- - 9 9 9.9) 479 QuincaiUlerte rw. nccc. see oe SUNGTic\ evaRa Ne ieSstoke wushaketererese sees 

4 3 44 58 3,561 4,413 Ameublement et appareils ménagers .......... Son ees 
- 1 2 4 2,057 374 MOdil@ AMeNtisits epe:<re widrerwre-sietetlorn eee Pn) 3.3 TAC 55 [E25 
15 17 167 142 18,847 16,060 AMETES = COMMELCES | 1.1 2/</<1siscleeersineicicinte aeaterefo oie 41/26 
29 49 419 495 38,417 61,655 TOCA 5. “CommerC ey .:<:hsetsnec sete eleierer eee acieteers Aes | WD] 

2 6 24 34 5,386 6,523 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... | 28 

Services: 
— 2 Poy 25 2,465 6,519 Enseignement, services médicaux et sociaux .... | 29 
oe O} 9 10 926 535 BOTSaS Sores aetachs's eretels Anon oe.cc Srigeb cane md nieve. coh | usd: 

5 i 38 44 4,903 5,100 Services Commerctaun vos saheccisl ariem celsls cetera e ae ode 

1 2 fe7, 38 766 1,640 Services personnels ........... piotstsiiabetel smaverane Soon || a7 

8 7 79 124 6, 686 14,787 Autres services ...... erate deforous scersiebartve a /stesdieroveretely 33 
14 ily) 170 241 15,746 28,580 Se ce ea aad . see 34 
79 134 963 1-273 133,089 M85. 309) LOCA erenatettacteteietes DIT OIRO LOATH sera 35 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


WMYNRDUEwWNPH 


15) 
14 
15 
16 
yy 
18 
1g 
20 
20 
22 
7B) 
24 


38 


39 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Total Primary 
industries industries Wood Primary and Transpor- 
= = industries fabricated tation 
Ensemble Industries (including metals Machinery equipment 
des primaires furniture) industries industries industries 
5 ; Total 
industries - - - - 
Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois transfor- de machines de matériel 
(y compris mation des de 
1'ameuble- métaux et transport 
ment) fabrication 
des 
produits en 
métal 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976" 
bbuielase Goode podo0 Sorte) 30,832 2,052 3,467 1,726 28 = = 
Mebrtarvucr ss cit esmerar 29,435 1,183 1,992 10 237 == 574 
March Ea came ck Seuetettes 861,174 182 833,881 240 173 48 26 
Apel l 5.0 .8es teen 24,247 1,168 3,991 842 734 85 = 
MAY? etnyeidiaveieis 9 nye 0i5)*inieleiels ein 24,005 713 2,518 702 394 122 145 
FUME, snails ofe' ein bi evers ately nis toneis 27,422 780 2,969 1,020 49 = cm 
Tuliyy a eciniate hous ee arcane 39,811 1,310 25,508 20,083 418 = os 
IMIG pete ciom ocd ofeletd stolohntire 28,950 851 8,319 1,695 — 364 1,081 
Sep tembermae cst -aieenvoutnu 22,791 317 85519 ad 68 = L979; 
OCHO SL ic stort Hokie ele S 33,346 141 12,726 2,931 493 = 8,359 
November ... 65,933 1,143 19,869 446 289 166 1,482 
Peceniber esate ssstcae evare ares 32,949 766 2,611 322 = 41 = 
1977% 
January 30,414 3,765 3,265 16 356 = = 
February . 46,029 PET pe) 10,981 284 80 - = 
March .... 56,646 818 28,137 4,236 454 37 98 
April 42,776 Lp e52 12,081 5,265 286 62 = 
MAY War ustels 41,593 548 6,390 1,080 119 oa 617 
TMA aFu is) 0 atoies waives sein aYelatls 129,205 7 328 97,306 607 89,256 = 105 
AUIS IS) tacclaseivciahsiolaterts ssaetele 81,265 451 3,510 956 463 => =a 
August .... 39,143 pee 2,921 987 314 = 347 
September 67,519 428 15,559 454 1,944 = 8,195 
October 42,079 755 7,463 933 2,907 196 = 
November .... 44,179 1,036 6,286 516 413 436 317 
December 42,710 377 4,686 777 bys) = = 
1978 
January 91,067 664 22,199 1,198 419 76 4,744 
February 42,232 1,692 6,525 655 97 949 294 
March 52,010 2,451 6,074 463 16527 p3t 1,553 
April 
May 
June 
July 
AUQ“USE eee eessesescccees 
SEPTCMDEL: via c.cis. cine s oie weisis 
October ccceecvcsncrcevee 
November .ceccceccscssuss 
December ...cscesessccses 
Three months 
119i7 Grameate atetsialslenain isi cValoinis aiaye 921,442 3,416 839,340 1,975 437 48 600 
G7 TE cere tvelere stalerarers steiots lores 133,089 7,316 42,383 4,536 890 37 98 
WOVE are cunnoc baonedocns:. 185,309 eee 34,798 2,316 2,043 1,556 6,590 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois 


=< 


et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industr 


Certains commerces 


ies 


Transportation, 
communication | 
Construction and utilities fr Finance Service 
industry industries Household industries industries 
Rotel: 7 furniture oe 
Batiment et Transports, Apparel and Finances Services 
travaux communications Food and shoes appliances 
publics et services Total = i a 
publics Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
ped | Le 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
8,757 410 10,287 556 ENO! 1,394 260 55600!) TanvLer’ siaen s «isis slcisicisreie crs 1 
Spee 798 10,378 404 17 694 5,463 4,069 | Février ...... zi 
9,397 1,926 8,284 U5 U538 880 841 3,494 4,010] Mars ......... 3 
5,509 959 6,780 3,279 594 613 1,189 4,652)| Avail 2.0. 4 
3,373 454 10,220 584 483 15231 293 6,434 | Mai 8} 
3,823 1,753 11,482 416 1,021 2,307 2,708 3/9074) Juin esis 1 31s 6:6 6 
1,995 985 4,471 82 258 240 1,666 3567.01) DOLDVeCE Ce. s5i6 i 
3,148 1,070 9,353 1,941 837 608 es 72 4,686 | Aott ...... 8 
1,988 784 8, 288 1,476 642 655 224 2,672 | Septembre ......... 9 
5,378 630 6,163 552 1,060 13278 828 Ts ABO NROCEODLED ss\eis storia! bie cote 10 
22,487 570 14,941 1,061 714 921 182 6,741 | Novembre .. 11 
4,424 1,206 17,418 1,251 2,384 7,242 529 559954) Decembre” vie savin cles /clce cee 12 
1977" 
7,056 ane G25} 10,187 1,375 1,386 984 483 4,335 | Janvier ....... tenet eee 13 
5,018 1,995 14,571 53 Ia) 1,806 1,016 3,900 6,832 | Février 14 
6,601 1,851 13,658 605 1,654 15561 1,002 4,579 | MAS «ee see se eeeeeeee 15 
7,680 507 15,847 545 2,116 2,974 232 5,076 | Avril 16 
8,296 577 14,222 1, 338 1,660 1,816 163 11,396 | Mai -. +. se ees eeeeeeeeeeee V7 
5,824 931 18,658 601 1,628 880 268 5,890 | Juin ...... ss eeeeee : 18 
35,435 591 36,050 816 1,809 919 = 5,228 | Juillet ........ a) 
16,720 1,061 8,706 1,654 1,169 Sy, 4,587 4,016 | Aodt «2.2... 20 
12,548 1,062 28,638 1,479 1705 15,779 1,333 7,951 | Septembre ... 21 
9,376 1,505 13,119 2,161 931 2,425 2,602 7,249 | Octobre ..... 22 
10,165 1,039 16,011 1,188 sh 782 1,427 8,214 | Novembre .. 23 
14,839 269 12,465 3,156 1,036 1,450 15106 8,958 | Décembre 24 
1978 
19,784 1,058 32,937 1,569 2,196 1,475 1,019 13,407 Janvier sence cece eee eens 25 
11,184 1,119 T3025 1,619 25995 1,648 1,218 7,169 | Février .........+....... 26 
14,720 1,081 15,393 1,120 2,560 1,291 4,286 8,005 | Mars . 27 
Avril 28 
Mai . 29 
Juin cee. 30 
Juillet . Su: 
Aott ... 32 
Septembre® ae. vc aleipeieesicres 33 
Octobre 34 
Novembre 35 
Décembre 36 
Trois mois 
23,706 3,134 28,949 25 l12 Sin /pils) 2,930 9,216 1356791 L97GE* 2: aces see chine caeeen 37 
18,675 5,169 38,416 3,095 4,845 3,561 5,385 15. 746N LOTT sees a kaos creer eta 38 
45, 688 3,258 61,655 4,309 7,350 4,413 6,523 eee | HOY Eiseinnicoon.casnun coun: 39) 


a es 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


Total Primary 
industries industries Wood Primary and Transpor— 
= = industries fabricated tation 
Ensemble Industries (including metals Machinery equipment 
des primaires furniture) industries industries industries 
i Total 
industries = = = = 
Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois transfor- de machines de matériel 
(y compris mation des de 
1‘ ameuble- métaux et transport 
ment) fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. 
1976° 
VAP TaARGAary: 3s ejareimessls ive mpeletel 181 4 15 4 1 = - 
2 | February .. 247 5 13 1 1 = 1 
SMareh: Svs.s ess F 254 4 20 2 2 1 1 
AQ ADILE | aie. (nlein eos 202 6 23 6 5 uf = 
5 | May 196 7 18 5 1 1 2 
6 | June 224 5 22 8 1 = — 
7 | July 166 D. 23 7 2 = = 
8.) August .... 239 7 27 5 = 1 6 
9 |September . 217 4 12 - 2 - ) 
10 |October ... 219 3 20 1 3 = 2 
1l |November .. 289 12 BD: 5 4 1 2 
Ji?) I DEGENBEL” csc. c «a,c es euniaiewe ele 253 4 25 7 - 1 = 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


Trade industries 
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Commerce | 
Selected trade industries 
Certains commerces 
Transportation, ai 
communication 
Construction and utilities Finance Service 
industry industries Household industries industries 
= = furniture = — 
Batiment et Transports, Apparel and Finances Services 
travaux communications Food and shoes appliances 
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publics Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
Me C N° 
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30 20 105 8 it 17 3 £319)1}| pdUAIR cree elerclatolerel starters . 6 
35 20 44 2 5 4 3) 34 | Juillet . 7 
40 21 91 15 15 9 4 9 ROUIEh etareterctaystate 8 
38 iz 98 13 1l 8 2 43 | Septembre 9 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and 
Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
provinces 


= Ontario 
Provinces de 
1'Atlantique 


thousands of dollars — milliers de dollars 
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240 
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1,748 
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TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et 
certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique 
n° 
thousands of dollars — milliers de dollars 
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TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
provinces 
= Ontario Manitoba 
Provinces de 
1'Atlantique 


No 
1976* 
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TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, 
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provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta - Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique 
1976" 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1st 2nd 3rd 4th ist 2nd 3rd 4th 
quarter | quarter | quarter | quarter quarter | quarter | quarter | quarter 
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TABLE 7. Average Estimated Liability Per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, 


par région économique et pour certains 
groupe d'activité économique 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 


Wage-earner failures — Faillite d'ouvriers 


Proposals — Propositions 


Atlantic Prairie British Other 
provinces provinces | Columbia provinces 
Canada - Québec Ontario - = Canada | Québec Ontario - 
Provinces Provinces | Colombie- Autres 
de des Britan- provinces 
1'Atlan- Prairies nique 
tique 
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March; — Mars) .tele «0 siete efoto is Lao 108 13 5) 5 3 
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Ate eee NO City Peele) so) kets iae tote 887 91 16 10 1 5 
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INTRODUCTION 


Second Quarter 1978 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding up 
Acts was 1,343 during the second quarter of 
1978 in comparison with the total of 888 for 
the same quarter of 1977. The estimated total 
of the liabilities of bankrupt firms was 
$153,525,201 compared with the total of 
$213,573,342 recorded in the same quarter of 
LAs 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 457 
compared with 376 for the same quarter of 
1977. Liabilities in this industry decreased 
from $48,727,190 to $43,316,596. In the man- 
ufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 104 compared with 104 for the same 
period of 1977 and the liabilities decreased 
from $115,776,741 to $16,187,924. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 183 to 290 and the liabilities 
increased from $21,799,413 to $34,847,271. 
In the service industry the number of failures 
increased from 156 to 326 and the liabilities 
increased from $22,362,929 to $30,041,351. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 477 business failures in 
Quebec during the second quarter of 1978 
compared with 292 for the same period of 1977. 
Estimated liabilities decreased from 
$129,108,530 to $58,924,698. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 390 to 
545 and the estimated liabilities decreased 
from $55,093,502 to $52,717,465 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Provinces 
the number of failures increased from 78 to 
133 and liabilities increased from $10,135,108 
to $17,679,253. The number of insolvencies in 
British Columbia increased from 106 to 175 and 
the liabilities increased from $15,156,556 to 
$22,376,611. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $100,000 and over size 
group. ; 


Deuxiéme trimestre 1978 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
1,343 au deuxiéme trimestre de 1978, comparative- 
ment 4 888 au trimestre correspondant de 1977. La 
valeur estimative du passif des entreprises en 
faillite était de $153,525,201 comparativement A 
un total de $213,573,342 pour le trimestre corres- 
pondant de 1977. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a 
observé le plus grand nombre de faillites, soit 
457 en tout, comparativement 4 376 au méme trimes- 
tre de 1977. Le passif dans ce secteur a diminué 
de $48,727,190 4 $43,316,596. Dans le secteur de 
la fapeication, Gils; a eas 104 faillites, contre 
104 pour la période correspondante de 1977, et le 
passif a diminué de $115,776,741 a $16,187,924. 
Dans l'industrie du batiment et des travaux pu- 
blics, le nombre de faillites a augmenté de 183 3 
290 et le passif de $21,799,413 A $34,847,271. 
Dans le secteur des services, le nombre de fail- 
lites a augmenté, passant de 156 A 326 et le passif 
passant pour sa part de $22,362,929 A $30,041,351. 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 477 faillites d'entreprises 
au Québec au deuxiéme trimestre de 1978, contre 
292 pour la période correspondante de 1977. La 
valeur estimative du passif est passée de 
$129,108,530 a $58,924,698. En Ontario, le nombre 
de faillites a augmenté de 390 4 545 et la valeur 
estimative du passif a diminué de $55,093,502 a 
$52,717,465 entre le deuxiéme trimestre de 1978 
et le trimestre correspondant de 1977. Dans les 
provinces des Prairies, le nombre de faillites a 
augmenté de 78 a 133 et la valeur du passif a aug- 
menté de $10,135,108 a $17,679,253. Le nombre de 
faillites en Colombie-Britannique a augmenté de 
106 a 175 et la valeur du passif a augmenté de 
TIDUS Ol, DoONa | $2237 6 Ollie 


Faillites selon 1'importance du _passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand nombre de faillites porte sur les 
entreprises dont le passif se situait dans le 
groupe de taille $100,000 et plus. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites en- 
registrées conformément aux lois fédérales (Loi sur 
la faillite et Loi sur les liquidations) et ne com- 
prennent pas les faillites, ventes ou saisies ef- 
fectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés parait au tableau 8 
mais le montant du passif n'y parait pas. Les pro- 
positions de personnes insolvables ne font pas par- 
tie des données sur les faillites a moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuvé ou les ait an- 
nulées; dans ce cas, elles sont réputées é@tres des 
faillites commerciales aux termes de la Loi sur la 
faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au 
tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas @tre gale au total en raison de l'arron- 
dissement. 


STATISTICAL TABLES 


TABLEAUX STATISTIQUES 


No. 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Second Quarter 1978 with Comparative Figures for 1977 


Atlantic provinces 


Prairie provinces 


- Québec Ontario 
Provinces de Provinces des 
1'Atlantique Prairies 
1977* 1978 1977" 1978 NOW7TS 1978 1977* 1978 
ad A he 
Primary industrieS ..........-+seeeee eens 2 _ al: 5 9 14 7 5 
Manufacturing industries: 
Food and beverage industries .......... 1 - 2 2 3 if i 2 
Textwle, anduist wes) wyocie lee nis wieitieiereisisiellalens af = 2 2 3 - at = 
Clothing industries (including knit- - - 6 tla 2 3 - - 
ting mills). 
Wood industries (including furniture) - a, 9 7 5 8 - 2 
Paper and allied industries (including af - 3 9 4 2) - a 
printing and publishing). 
Primary and fabricated metals indus- - = 6 3 6 1: iL 1 
tries. 
Machinery industrieS .......eseeeeeeees = = = 2 Z 1 = = 
Transportation equipment industries ... = = a = 1 2 = = 
Electrical products industries ........ - - 3 - 4 Zz 1 - 
Non-metallic mineral products indus- = — 2 1 _ 2 a = 
tries. 
Chemical industries. 26s ic sie steele ects aed — 1 2 sg - af - 
Other manufacturing industries ........ = = 12 3 5 6 2 1 
Total manufacturing industries ...... 3 al 46 42 35 49 9 7 
Construction industries: 
General (ConETacEOES) e's cleheieisinfeleleleloieleiat=e a = US 20 34 38 4 13 
Special trade contractors .......+..-s- 2 3 30 61 58 78 iS) 23 
Total construction industries ....... 3 3) 45 81 92 116 17 36 
Transportation, communication and other = = oe: 16 ds) 54 3 NS 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
FOO Wickets: olltheiaiisl pichere iaawhaneeiis acelei stakes iste: steleistets 8 ni 19 19 13 a7. 1 7 
General merchandise vcntctatesieein tela stale = = 3 6 5 9 Al iv 
AUEOMOELVe. PEOdUCSI erste alalansiatareiestete sielete 1 - 28 38 29 335) 9 7 
Apparel, atid SHOES) este <reteiuininsalelaloie\e¥elo) sisleye 2 3 15 35 26 20 6 7 
Hard WATe le lekemiche siereletets uisvsteisiialetsieiotsretereisiey are - - = 3 3 3 — 3 
Household furniture and appliances 3 - 10 16 23 28 5 3 
WYRE OAig Big onmanIdUcda gana w00EN sralaepyees - _ nl 3 2 2 - = 
Oh Yensy Mena lA & Gao noUKe GOON DO OOOO Oat 80.00 1 2 64 60 533} 64 10 13 
Potale trader a cic wteisierslelecin eles wieteleverers tom 10 6 140 180 154 178 32 41 
Finance, insurance and real estate ...... = - 1 abil 3 12 - iff 
Services: 
Education, health and welfare ......... = = 3 17 22 8 - al 
Reereatdonal (SenvdiCes a tecercisslateverereels : = = = 5) 5 6 al 2 
Business services ...... nou DO -mOOBnUOR = = 7 20 20 30 4 14 
RerSOnaS Cry TCS s:eietelinretsheateverenersiers piskewe 1 = 5 Jbl 8 14 - 3 
ObheERSCEV AGES ayctete ielersya cirietctsheterenerolotatetene 3 3 33 89 37 64 5 2. 
iWoeehl, SMBS GoadS Aqacaonndacdooane 4 3 48 142 72 22 10 82 
13 292 477 390 545 78 138 


British Columbia 


TABLEAU 1. 


Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Deuxiéme trimestre de 1978 et chiffres comparatifs pour 1977 


Colombie- Number Liabilities 
Britannique 2 — 
Nombre Passif 
ae 
1977 1978 
2 3 Zee 27 2,229 L447 OOS) | Mndustries pramadase sy ste ltera sich srcccrciciereteiene wistecaisteromenievs 
Industries manufacturiéres: 

1 2 8 Fi 2,496 Looe Industrie des aliments et boissons ............ 
- - # 2 1,668 278 Industrie textile ...... Fan Cae Or kh a Pe af aca 

uf Fi 9 15 1,681 oe Industrie de l'habillement (y compris la bonne- 

terie). 

1 - 15 18 6, 952 1,629 Industrie du bois (y compris 1'ameublement) 
= _ 8 22 465 APT a Ae) Industrie du papier et activités connexes (y 

compris l'imprimerie et l'édition). 

3 = 16 16 89,661 2,946 Premiére transformation des métaux et fabrica- 

tion de produits en métal. 
— = 1 8) 62 565 Pabpricatdon gd eeMaGhim OSs cele. svare.cid.s/oietscelelesiersietentiene 

1 - 2 2 722 66 Fabrication de matériel de transport ..... 3 
= = 8 2 L235 256 Fabrication de “produits Clectrigues’ %s..'e sel sels 
= = 4 3 1,830 892 Fabrication de produits minéraux non métalli- 

ques. 
- 2 3 4 1,491 Sy IndwstrTer eh Amargqure hse wsleraqsteitehe ws teyaem verde ree 

4 - 23 £0 15 O24 459 Autres industries manufacturiéres :...:...0.0.. 
11 bs) 104 104 2157.76 16,188 Total, industries manufacturiéres .......e.e« 

Batiment et travaux publics: 

8 18 62 89 95525 17,144 Entrepreneurs @enenaux! . <2) « aise cleleeie cleis telsie 
18 36 A. 201 ND PAS) 17103) Entrepreneurs: specialises i, <)sicswisnctevtee cele ects releteeye 
26 54 183 290 21,799 34,847 Total, batiment et travaux publics .......... 

3 23 42 104 2,016 7,427 | Transports, communications et autres services pu- 

bises:. 
Commerce (gros et détail): 

4 13 40 57 2,484 3,342 AVAMENEAELON karst aves ‘acde sielletere lates < 9)isse.4/s obese nleteks Rennes 

nL _ 10 16 eyed 862 Marchandiises WdivierSeeicis sok weiss ntsreten ateievalelsterebeiere 

9 5 76 85 4,911 4,158 Produits) de) Iau tomobilles steieretsleteicrerettorecieteieyete 
= 5 49 70 5,404 4,958 Habillement et chaussures .......... oheke lohstevaisterers 

2 1 5 10 361 609 OuUPBCa tS Verde ee tereseso:e aol Sine telaie ora iene tetere a er ateceieeeesne 

4 6 45 53 5,670 4,427 Ameublement et appareils ménagers ............. 

il uf 4 6 9,810 301 Méedicaments chow. cscs aves! Erase ave ahevers : aioe peters 
19 vA 147 160 19,566 24,658 AWELES. COMMENCES oss scare sisisnuetaiws sac ernie 60.ws sane 
40 52 376 457 48,727 43,317 Total: MGommenGar ids oic.5 "sy gsi were etera & tebe ws eons 

2 11 6 BO 663 7,100 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 

Services: 

if Al 6 2 363 2,543 Enseignement, services médicaux et sociaux .... 

4 3 10 16 BRS Z7 1,800 OWS 11S weisiate tans otstei ster ei FOO Ab Od Oe Go vtQOTO BOK 

7 alah 38 75 11,160 6,027 SERVICES: COMMCTCTAUX: cleric) sieiersielereloitieialetere ate feels eve 

1 4 15 32 1,294 PIE OVAL Services personnelis ..2........ deeiovetecsclaccrere tee at ote) 

9 8 87 176 6,219 17,649 AMET OSS CEL COSI nso; ovsiisirelsfaisie snetereishonsorselerelerenereneterees 
22 Dy) 156 326 22,363 30,041 TOEAL sSCEVUCES Me ieiene © cleysis risus aiceleisie ais oxasevexeue tei 

106 175 Sil ISAS: 23,573 L535525 Totalhes ns terre ] Bitatel #  Bieleliglbveliel a lestel Are tavabsuedeteter ete 


NO 


17 


18 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 
Selected manufacturing industries 
Certaines industries manufacturiéres 
Total Primary 
industries industries Wood Primary and Transpor- 
= = industries fabricated tation 
Ensemble Industries (including metals Machinery equipment 
des primaires Toeat furniture) industries industries industries 
industries - - - - 
Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois transfor- de machines de matériel 
(y compris mation des de 
1'ameuble- métaux et transport 
ment) fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
1 | January 30,832 2,052 3,467 1,726 28 = = 
2 | February 29,435 1,183 1,992 10 237 = 574 
3.| March .... 861,174 182 833,881 240 173 48 26 
4 | April .. 24,247 1,168 3,991 842 734 85 = 
5 24,005 713 2,518 702 394 122 145 
6 27,422 780 2,969 1,020 49 > = 
7 ce 39, 811 1,310 25,508 20,083 418 — = 
SP) RUgUSE Teltte secws aie cena « 28,950 851 8,319 1,695 > 364 1,081 
91] September cs cies aeteuls rele 22,791 317 8,519 = 68 = 1,979 
10 | October 33,346 141 12,726 2,931 493 — 8,359 
11 | November 65,933 1,143 19,869 446 289 166 1,482 
128 December. ca wa aie se loierate clearer 32,949 766 2,611 322 ad 41 - 
1977 
13 | January 30,414 3.765 3,265 16 356 - = 
14 | February Bi 46,029 Page} 10,981 284 80 = 
TGS) MAG CH i devin's sere. wi ela ievie.e.s 56,646 818 28,137 4,236 454 37 98 
UGA IcE: Wptetsratale later vis’ aia ereia/efeiets 42,776 ssi 12,081 5,265 286 62 = 
AGE EWA Seo doce an ange 41,593 548 6,390 1,080 119 = 617 
Sia | VULLe Mercheipietieiere <isislor= 129,205 328 97,306 607 89,256 = 105 
LG) | diy) vote reve evela lates is 81,265 451 3,510 956 463 es = 
COA AU GIST Mereinvereialaie'eta late 39,143 USes2 2,921 987 314 = 347 
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TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 
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TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and 
Selected Cities with Cumulative Data 
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TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et 
certaines villes, avec données cumulatives 
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TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


i b 
WHDHUDCK ADHERE WAN 


ind 


a 
GN SI Ody Ov Ui OS) ©) 0000 ‘Ur 


SNINNNDNMN 


Atlantic 
provinces 
= Québec Ontario Manitoba 
Provinces de 
1'Atlantique 
No. 
1976 
We '|\ Tanda rye ys 6. storctoreitsy s:ousialeieparey ele simleis/a\seheleh SisvokeR ols) vision etwisiets iarel orators ware 3 69 89 
2 | REbrUaTyy onvalainde we ssie sic lew afehasstoleate + clistel ekelets eres) as s/s ie latedauelsielierelaraie L 87 113 
BN MATCH trey svedeseveichc ce usieiseuacale oketetetetptayelela + aterae se pele sede rels'’s" slob) eietelerecelet«) ehaivyiate 4 96 119 
dy WV AtyMe AUD! 2 rs ce jeter coos ake vein le ce lod touelio stele tate) (s [tel taliaNers  stattats) ea) ie ofeMetey ened sreboler secs 4 61 109 
BMA. eres oe oloe.« cise olaiieouen.e\-ep\ah elie ieieve [sw of eNaysis)is)ioveis/ a. |« «)e/akeleieyein elieielelelele 5 84 87 
6: WTS? sow acace oe jaseard <4 oleh, ahehogs Osha avahesehe ey sbetatenms) rete ca) ois aie et abate aietieekels CeleXe 9 62 118 
TN DULY. con niin iehsyolohe oisieteue,ia/s .olvielie te =foiatete 6) Taleo tetnd ears oz =lavehelaeeetatalen la isis toi) 67s 1 57 83 
BAU SUS ES 6 sc carais:o 8 elo co oo 0-60 gale otahellelle nl olis\oigrnl cle feels cei y's en: 5'a\eleteiels. ala! fein .ata' axe 2 101 109 
9 | SEPESMbDE|L, «ox oie v6. c.cie.c 0 ces sie siepareie:s s/e}alslelyee «s+ si) e efsimle shel ele = a me - 73 104 
WO" | OCE ODE” ose. o! erie ce 515s. woe sie <oheabdemebaienane o> ee enaRelea oiaes-e) cre tees rah eetar ei ely ote feiter «fe all (pA 108 
Whe HW Novemberx) ois io sia woesnoie 6 oie le apeviadetwisitolis’s [at Petesttelotta: sa 16 ovisy's Meitelcheder st ekelrel of icel(e) © - 107 139 
124 | DECEMbET Sin o0.6 ololel se csieiel et areseeNedghernas ol akebetershar ete seis lalelets iatubete tetoys teileleiens 2 75 130 
UOT. 
US SAMUALY. cohic torr oiler eisiesel eg (a teceuer ale mice ee) a) oPeKel euler mioKel est oilalis) sites tensa anT ey oan #6 tans = 27, JES) 
Lg | Bebra ny, aie ors: «; aceisiel eo biol stotnue lellovedpis ei eheleter iene of afeteta tole eetekoNe: ol wisiie'si> 2 114 152 
BS PMA LOR, voce s.a:0c0 bp’ sc ule, eo ies0.e 1etmieonn ate o Miaimte eMail ¢) «1.6/9.6. 6, ete Cava meer Mead sani. ie he 4 111 180 
DGe } Appx tel o1 vo.ce..sieiiel ss: avelen saint dua, aces ce) ake hehefin eraev ater els te) Olnctelel aly tale arene eee ate Voile ask she 6 114 q25 
a Ewe eee ACOA HOLCAOCMAA Coco soa nosh aGe aay oooboLeMMoeagwor 8 84 142 
DSO4|' SUM]; cists cee sisca ove tel egors ieiteio gore, ovelco ie) Seda Ne of eetae/ Mee <lidf als (ere) ste fe allateRey atte lain =a 8 94 123 
pL icy marae IAM AS es Oc cote mie Oo Oa Ob OF. ho Rane yo 6 bobo ottom Acad 2 80 103 
Pe Pesan SEO Gn GUIS OS FOOh OQ: So Ate auto. 05 oeiiqnib sts 5 105 139 
ZAY SSPE CMPSL suc oo orslate rei tousin sie ese. © (otedes teleycmelenataliae! soe etee ie eteMete ede elie te ele eh 8 118 144 
ee WOE O CLIN setistererstohsee ate ta + ashe. noaee edgier e col omeas Seebesrs susiisi3/res sep Mpa felled sists! alsin" 4 227. 158 
Ziti NOMEMPEST x, os (o soi oie foe ok etereesietcliskane kate ere eEAL MEGS hs oo) Sa tore ie pena bee uateltats als tera 2 149 178 
DERE WA DY eX ef 25111 01> a RP ERIRR IAT aCe e he  e han 0 Gi SIGER RED eS SIL cic, ONO A 5 139 109 
1978 
QD Distal e ye sic sis vated over atone te ie soreoretoe en) s) 0 ce lenses tale /oiaitewsts(etepoia tel stare today snehet seater. 2) 160 178 
Zr WE EHEUATY: cscs: <tove pe cobste oc) «cle wuseaheLtepehe Ketel eketal ataketa’ op Oe ally elected tek seNeD otest aye ocet= 6 163 158 
Zif®| Marcel: vara c\os.sa, salle (ou eial slain io eto! saayaheyeentane tn’ cA aise hale tal sy crele) alicia is epee arereasisieraaiaaeas Th 151 196 
PAM |W Noves tl eminem daarictrsomomoccictt Hania ¢dcds smeokadtiac nc OO Soar ; 3 178 184 
LOI (MAY Te sexe o sisi eissoxele te telelia ysis jsrecstetoMekatapelsve rated (teh st agste Vere ety cake Metal atetsrthete 6 167 188 
STO (Nichnie nianinniqinn orIncIGoorn co seas oo OI ameroc ota AD ooo on moot 4 132 173 
Bb WDUE LST ayo a isis ojo 1 nissisasteloiie oka nxeta, Bras ave Neate iale We aise ds | aretey’s\ 6 56" hun ate aimee colle ier she atta oe 
B2y WAMTCST |. ca 0rel acess ‘anata al a iii ie fated TORR GURE alae 4.0: 0118 6 ela ra emia tal ate aie intemal eee 
33. |iSeptember <2... Ais sia a ea tae Val ofatidia lots anit an Pal aaa a inetoter alata la tuner aaptie ater 
SE TOCRODEL. eletace @ualctnre oar aie sespeceesteteioLaiess aialete/cvexspe ais telaaetatetetetsterehe cara tatctetene 
SON WUNOVSMD EN” 2155) a atapatel siiorsl.stotsiolapetat sus Veuaieie eielislols(eerstsiotsiaretaintsrer ststeyets «as mienens 
SOF DEC EMD CL sis ecdteis siehelerouolss> eheuababacauasehtione id) ersho eianees acetate emenctornere oe ee sie es 
Six months 
BT MAD TG ro taral's ox atevouevoletatel(e saya ars ieheled ole’ oleh ate) ets) efareiio a tetereletoleneteNehetanekorel ccoterstale ts 26 459 635 
335 a OT |e sel werenateoner aie cave tekebecoieue: atone rentienubeleete aifeue ts : BORO Aas tions OS'an 28 644 837 
SOMITE: Fernie moh ahayerot oe) trol ost «cals mica fatal ta at eens tal e\-che| preitaretene renakat ers averetalcrereuces ene 35 951 1,077 


52 


47 


- 17 - 


TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 
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TABLE 7. Average Estimated Liability Per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 
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6. Faillites commerciales par division 
d'activité économique et pour certaines 
provinces, selon la taille du passif .. 


7. Valeur estimative moyenne du passif par 
faillite par mois, par région économi- 
que et pour certains groupes d'activité 
ICOM ODAG WEN feterelabehels, teks oleleucle fete - ete: stele eserele 
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INTRODUCTION 


Third Quarter 1978 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding up 
Acts was 1,147 during the third quarter of 
1978 in comparison with the total of 844 for 
the same quarter of 1977. The estimated to- 
tal of the liabilities of bankrupt firms was 
$135,651,206 compared with the total of 
$187,926, 310 recorded in the same quarter of 
OTT 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 410 
compared with 344 for the same quarter of 
1977. Liabilities in this industry decreased 
from $73,393,607 to $39,704,926. In the man- 
ufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 75 compared with 77 for the same 
period of 1977 and the liabilities decreased 
from $21,990,116 to $19,643,231. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 202 to 281 and the liabilities 
decreased from $64,703,037 to $34,157,726. 


In the service industry the number of failures 


increased from 147 to 270 and the liabilities 
increased from $17,194,317 to $27,127,322. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 395 business failures in 
Quebec during the third quarter of 1978 com- 
pared with 303 for the same period of 1977. 
Estimated liabilities decreased from 
$102, 896,268 to $48,350,732. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 386 to 
504 and the estimated liabilities increased 
from $51,618,413 to $62,040,517 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Provinces 
the number of failures increased from 67 to 
91 and liabilities decreased from $11,510,318 
to $6,851,426. The number of insolvencies in 
British Columbia increased from 73 to 141 and 
the liabilities decreased from $16,062,826 to 
$14,739,670. 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $50,000-99,999 size group. 


Troisieéme trimestre 1978 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
1,147 au troisiéme trimestre de 1978, comparative- 
ment a 844 au trimestre correspondant de 1977. La 
valeur estimative du passif des entreprises en 
faillite était de $135,651,206 comparativement a4 un 
total de $187,926,310 pour le trimestre correspon- 
dant de 1977. 


Faillites et passif par activité @€conomique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a 
observé le plus grand nombre de faillites, soit 410 
en tout, comparativement a 344 au méme trimestre 
de 1977. Le passif dans ce secteur a diminué de 
$73,393,607 a $39,704,926. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 75 faillites, contre 77 pour 
la période correspondante de 1977, et le passif a 
diminué de $21,990,116 a $19,643,231. Dans 1'in- 
dustrie du batiment et des travaux publics, le nom- 
bre de faillites a augmenté de 202 4 281 et le 
passif de $64,703,037 a $34,157,726. Dams le sec- 
teur des services, le nombre de faillites a aug- 
menté, passant de 147 4 270 et le passif passant 
pour sa part de $17,194,317 a $27,127, 322- 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 395 faillites d'entreprises 
au Québec au troisiéme trimestre de 1978, contre 303 
pour la période correspondante de 1977. La valeur 
estimative du passif est passée de $102,896,268 a 
$48,350,732. En Ontario, le nombre de fatliliites a 
augmenté de 386 a 504 et la valeur estimative du 
passif a augmenté de $51,618,413 a $62,040,517 entre 
le troisiéme trimestre de 1978 et le trimestre cor- 
respondant de 1977. Dans les provinces des Prai- 
ries, le nombre de faillites a augmenté de 67 4a 91 
et la valeur du passif a diminué de $11,510,318 a 
$6,851,426. Le nombre de faillites en Colombie- 
Britannique a augmenté de 73 a 141 et la valeur du 
passif a diminué de $16,062,826 4 $14,739,670. 


Faillites selon 1'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand numbre de faillites porte sur les 
entreprises dont le passif se situait dans le 
groupe de taille $50,000-99,999. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites en- 
registrées conformément aux lois fédérales (Loi sur 
la faillite et Loi sur les liquidations) et ne com- 
prennent pas les faillites, ventes ou saisies ef- 
fectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés parait au tableau 8 
mais le montant du passif n'y parait pas. Les pro- 
positions de personnes insolvables ne font pas par- 
tie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient @té rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuvé ou les ait an- 
nulées; dans ce cas, elles sont réputées étres des 
faillites commerciales aux termes de la Loi sur la 
faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au 
tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas tre égale au total en raison de 1'arron- 
dissement. 
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TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Third Quarter 1978 with Comparative Figures for 1977 


Atlantic provinces 


- Québec Ontario 
Provinces de 
1'Atlantique 
19772 
Primary Mndustrsdes ®. «is sists, «niciebtets tetera = 2 = = 10 
Manufacturing industries: 
Food and beverage industries ...... Apr _ - 1 
Textile Hndistrles es) cclatelsrescnclcie ste cine _ - 3 
Clothing industries (including knit- — = iL 
ting mills). 
Wood industries (including furniture) - - 5 
Paper and allied industries (including - - 4 
printing and publishing). 
Primary and fabricated metals indus- - - 6 
tries. 
Machinery? Indust riiesy tye iesice sie eiels eter iets - oe = 
Transportation equipment industries ... = — Pe 
Electrical products industries ........ - _ 2 
Non-metallic mineral products indus- = — 1 
tries. 
Chemical Aandustries i. .0..s<.20.<s0 © eens - - 2 
Other manufacturing industries ........ - - 4 
Total manufacturing industries ...... - - 31 
Construction industries: 
Generals Conbractors vars-.cielc<\atelersvorelo te teroreie 1 3 32 
Special trade J/contractors . src ctesteeisreye =i - 2 80 
Total construction industries ....... il 5 M2 
Transportation, communication and other _ i - 24 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
BOOG Pate.cieseesrrana chen shate ne digi ws © pa ets, sieiwie 2 eee 3 2 26 
General ‘merchandise fiom ov crcinsie cols cleve steve 3 3 1% 
AUEOMOETVe PLOGUCES’ ciel, s-cire sysicicrs\sleieleuers 2 - 27 
Apparel and “Shoes. <t.07. cles shew syeisvsvavsielo et - 1 30 
Hat Walt eiraispeera-oiacstcve crasereteterotetacatcteteToeeane tere 1 - 3 
Household furniture and appliances .... - = 8 
DEW G'S Waite orcs i aifeietrelie aishsrenerarete Sak Oto a syele se - - 2 
Other Ervadesy sarcisiersiers aiasshotaretalerelstatsneie iets 1 5! 38 
Lotall trade) < cists cco cists dais elere'eloe wees 10 9 145 
Finance, insurance and real estate ...... - 1 4 
Services: 
Education, health and welfare ......... - - 6 
Recreational ‘Services 2. <<< csieiisws oie me - - 7 
Business: services jcc<s< esses se bobador di i 20 
Personal (Services: cir « cis inverse ssvieis sieve ceters ih - 8 
Other services ..... a isilevalie ‘eiiel sie: slave. sistercis aie 1 - 19 
OAL TSE VL CES wisieicieleiere cae: sretseqeeid aie une 3 1 60 
MOE all Srenstexstone stevere sivclow te wise archer chemin 15 16 386 


1978 


15 


rPNMN PD 


17, 


Prairie provinces 


Provinces des 
Prairies 


10 


67 


IS) 


10 


16 
91 


Colombie- 
Britannique 


British Columbia 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Troisiéme trimestre de 1978 et chiffres comparatifs pour 1977 


Number 


Nombre 


Liabilities 


Passif 


17 


2 


NI bo 


147 


202 


44 


13 


2: 
13 
34 
18 
70 


147 
844 


26 


TOs 


281 


17 
15 
By) 


23 
160 


270 


1,147 


PRAIA 


1,813 
83 
5,018 


2,256 
6,284 


17,194 
187,926 


3,440 


279 
771 
ZOU 
966 


8,893 


1,815 
1.209 
1,034 

49 


54 
BvsyDit 


19,643 


SSS V5) 
14,835 


34,158 


2,767 


3,997 
1,012 
5,392 
4,007 
329 
2,523 
222 

22,224 


395,705 


8,811 


25099 
1,427 
6,342 
1,774 
14,986 


PAT AAT} 


1 


Industries primaires ..... afeieile\ eialleveheeieieve (olejer siete 


Industries manufacturiéres: 
Industrie des aliments et boissons ........-.-- 
Industrie textile ...... piesa ictuem teres Aimcesi Since aan ae 
Industrie de l'habillement (y compris la bonne- 

terie). 
Industrie du bois (y compris 1'ameublement) 
Industrie du papier et activités connexes (y 
compris l'imprimerie et 1'édition). 
Premiére transformation des métaux et fabrica- 
tion de produits en métal. 
Habrication ide, Machines 2. sv aadestaslastelte we etter 
Fabrication de matériel de transport .......... 
Fabrication de produits électriques ........... 
Fabrication de produits minéraux non métalli- 
ques. 
indust tle” CHM Guise , sis create eusasievenekeaenslche 
Autres industries manufacturiéres ...... 


Total, industries manufacturiéres .......... 
Batiment et travaux publics: 


Entrepreneurs généraux ...........-- 
Entrepreneurs spécialisés ....... os 


Total, batiment et travaux publics .... 


Transports, communications et autres services pu- 
blics. 


Commerce (gros et détail): 


mlimentat LOW -e i e..s a eee ieee Wie elo <a sere ate 

Marchandises diverses .......... Drenetane ele 

Produits de M1 Vaubomobi Le Ay .i0 <101s1010 tersvaiciesiote 

Habillement et chaussures .........+e.e00- 

Oe Roa S T VOE Ee a aca.e a cee loue bets)e ine ale ecanateleialals 

Ameublement et appareils ménagers . 

Medacaments Brctersc.cnlete Pree | ecucy Mer oe 

AUETES COMMETCES: 0.260 20 « occ ercccccece 
OCA, | COMMOIRC/ Cll ..c.c:alaileelsielekai=; «isisielelecsielnisiale 


Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 


Services: 
Enseignement, services médicaux et sociaux . 
LODSLITS 500 shee siécsesc ob 88 8 0:5 9. 8lew 9.0.88 


Services commerciaux ..cctheewscnes ce 

Services Pexrsonnel’s Wi. jie clneleie sis)viesinle 

Autres services ...... p ajateiene.s)-4uar< eietetn 
Potal, services. ....00 Pie tusecoialecaiaini elvis siete 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


a Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


No. 


MYHULRwWNH 


LS. 
14 
Lb: 
16 
17 
18 
19 
20 
Paik 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
fuie 
SZ 
33 
34 
35 
36 


38 


39 


Selected manufacturing industries 
Certaines industries manufacturiéres 
Total Primary 
industries industries Wood Primary and Transpor- 
m2 m3 industries fabricated tation 
Ensemble Industries (including metals Machinery equipment 
des primaires furniture) industries industries industries 
* F Total 
industries - - - - 
Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois transfor- de machines de matériel 
(y compris mation des de 
1'ameub le- métaux et transport 
ment) fabrication 
des 
produits en 
métal 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
FAW ALY loys a0-s) ol als\ 0/8) <fs sfolsints 30,832 2,052 3,467 1,726 28 3 AS 
February .ccseconssccsiaee 29,435 1,183 1,992 10 237 = 574 
March os. cs os eetieee eee aa. 861,174 182 833,881 240 173 48 26 
MpELUMNA Cheats ee ae ck 24,247 1,168 3,991 842 734 85 = 
MAY: se eiereioiaeicieraclele yeieiea sie 24,005 713 2,518 702 394 122 145 
JUMEL 2, Sh No lo (ike: alate ee iefayeuetey heya 27,422 780 2,969 1,020 49 = - 
JOLY. cous dactve tear ran 39,811 1,310 25,508 20,083 418 = a 
P| RE OO Ete 28,950 851 8,319 1,695 = 364 1,081 
September” jects monies 22,791 317 8,519 = 68 — ue) 
OCHODER veaigiseae «Gio eee 33,346 141 12,726 2,931 493 = 8,359 
NOVEMDES batsicts.a's aintelein starters 65,933 1,143 19,869 446 289 166 1,482 
December .0.0s0scaeusaens 32,949 766 2,611 322 = 41 - 
1977 
JARUBLY. o's.» spam totals ceils nivin 30,414 3,765 3,265 16 356 = 2 
February’ | tas's aie sa winters 46,029 2,733 10,981 284 80 = = 
MATCH <2 ciecistee vase cnteleaias 56,646 818 28,137 4,236 454 37 98 
Apert) ays yietsceie'e8/<yn/oteesbislotave 42,776 15352 12,081 5,265 286 62 == 
May, oti cieieletstetels ~ aap tastes ise 41,593 548 6,390 1,080 119 - 617 
JEU: arars's sisielo ale els siavetpisteress 129,205 328 97,306 607 89,256 = 105 
July Brailes state ‘esessveneresave. wie 81,265 451 3,510 956 463 = ce 
AUGUSE csc earieiceeaseincs ne 39,143 igs? 2,921 987 314 = 347 
SEpweMmbeT: cierc es sm olesiwiateate 67,519 428 155559) 454 1,944 - 8,195 
October 42,079 755 7,463 933 2,907 196 os 
November ... 44,179 1,036 6,286 516 413 436 317 
December 42,710 377 4,686 777 55 = = 
1978 
JAMUALY [bia (clatelelejalutelnraeTetsya\ a 91,067 664 22,199 1,198 419 76 4,744 
February: sisicis.« siaciaimevisiclee 42,232 1,692 6,525 655 97 949 294 
March .eeeeeeeeeeeeeeeeee 52,010 2,451 6,074 463 1,527 531 1,553 
ApuLd crsisie uss eseistale aralereere 48,054 2,444 4,257 284 496 202 ee 
May’ oiciecsie'e ae.e'sie.e'0 e/eiea'e ee 56,160 850 5,783 573 1,969 = 66 
JUNE ieee cece cece er ceees 49,311 11, 322 6,148 772 480 1,362 =s 
TALE ee one 36,160 1,801 3,746 1,347 604 128 81 
AUZUSE cee eee cece eeeeeee 54,480 1,082 7,972 296 3,885 1,404 - 
September: 5 cece ciscicaecien 45,011 557 7,925 559 4,404 283 1,179 
October ... 
November .. 
December 
Nine months 
LOPG! alm. cata ne eetae vicina 1,088,667 8,556 891,164 26,318 2,101 619 3,805 
LOTT Neto cidicters-ncrerorsavertoinee 534,590 11,555 180,150 93,272 99 9,362 
GTS «saw ecae cele ciate ate eee 474,485 22,852 70,629 13,881 4,935 7,917 
J 


Construction 
industry 


Batiment et 


== 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois et par activité économique 


Transportation, 
communication 
and utilities 

industries 


Transports, 


travaux communications 
publics et services 
publics 
8,757 410 
5,552 798 
95 39u 1,926 
5,509 959 
3,373 454 
3,823 1,753 
1,995 985 
3,148 1,070 
1,988 784 
5,378 630 
22,487 570 
4,424 1,206 
7,056 115323 
5,018 1,995 
6,601 1,851 
7,680 507 
8,296 577 
5,824 931 
35,435 591 
16,720 1,061 
12,548 1,062 
9,376 15515 
10,165 1,039 
14,839 269 
19,784 1,058 
11,184 1,119 
14,720 1,081 
11,958 2,861 
11,542 2,541 
11, 348 2,025 
11,526 894 
14,529 576 
8,103 1,296 
43,542 9,139 
105,178 9,898 
114,694 13,451 


Trade industries 


] 


Commerce 
—_— 
Selected trade industries 
Certains commerces 
—--~ 
Finance Service 
Household industries industries 
furniture = ~— 
Apparel and Finances Services 
Total Koad and shoes appliances 
Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
No 
thousands of dollars — milliers de dollars 1 
1976 
10,287 556 pleas ye 1,394 260 53600) | Samer <..)<,6 ci cterem\sselelsieiat= il 
10,378 404 37 694 5,463 4,069 | Février 2 
8,284 1,153 880 841 3,494 4,010 | Mars 3 
6,780 3,279 594 613 1,189 4,652 | Avril . S 4 
10,220 584 483 1,290 293 6,434 | Mai 5 
11,482 416 1,021 2,307 2,708 3,907 | Juin ... 6 
4,471 82 258 240 1,666 3,875 | Juillet a a 
95393: 1,941 837 608 1,522 W686) | AOU cpare ies: oinielaretele etapetereieiats 8 
8,288 1,476 642 655 224 2,672 | Septembre ...... eiaesisietetekere 9 
6,163 552 1,060 1,278 828 7,480 | Octobre ... 10 
14,941 1,061 714 921 182 6,741 | Novembre .. ala 
17,418 1,251 2,384 7,242 529 5,995 | Décembre 12 
1977 
10,187 1,375 1,386 984 483 4,335 | Janvier .......+. CAE ret 13 
14,571 1,115 1,806 1,016 3,900 6,832 | Février .. 14 
13,658 605 1,654 1,561 1,002 4,579 | Mars ..- 15 
15,847 545 2,116 2,974 232 5,076 | Avril . + | 16 
14,222 1, 338 1,660 1,816 163 11,396 | Mai ... eli, 
18,658 601 1,628 880 268 5,890 | Juin ... 18 
36,050 816 1,809 919 = 5,228 Juillet an 19 
8,706 1,654 1,169 517 4,587 4,016 | AOUt «1... eeeeeeeeee sien cel | ed) 
28,638 1,479 1,705 15,779 1,333 7,951 | Septembre .........5e0es 2m 
13,119 2,161 931 2,425 2,602 7,249 | Octobre ... 22 
16,011 1,188 1,134 782 1,427 8,214 | Novembre 23 
12,465 3,156 1,036 1,450 1,116 8,958 | Décembre 24 
1978 
32,937, 1,569 2,196 1,475 1,019 13,407 Janvier 25 
13,325 1,619 2,595 1,648 1,218 7,169 | Février .. 26 
15,393 15220) 2,560 1,291 4,286 8,005 Mars see 27 
16,581 1,378 3,014 734 1,216 8,737 Avril 28 
16,863 1,335 968 2,022 4,311 14,270 Mal ttt eeeee 29 
9,872 630 976 1,671 573 7,034| Juin ..... 30 
10,426 544 2,092 567 164 7,602) Juillet .. 31 
14,016 1,692 1, 393 1,363 5,670 10,635| AOGt .-.- essere sees sees 32 
15,263 1,760 521 592 2,977 8,890 Septembre ....eeeceseacee 33 
Octobre ... 34 
Novembre .. 35 
Décembre 36 
Neuf mois 
79,543 9,891 7,549 8,583 16,819 
160,537 9,528 14,933 26,446 11,968 
144,676 11,647 16,315 11,363 22,434 
4__— +__ 


— n= 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 


Certaines industries manufacturiéres 


No. 


AINDUEWNHHE 


13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
Bi" 
a2 
33 
34 
35 
36 


37 


38 


39 


Total Primary 
industries industries Wood Primary and Transpor— 
- — industries fabricated tation 
Ensemble Industries (including metals Machinery equipment 
des primaires furniture) industries industries industries 
F A Total 
industries a = = = 
Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois transfor- de machines de matériel 
(y compris mation des de 
1' ameuble- métaux et transport 
ment) fabrication 
des 
produits en 
métal 
1976 
ADU AY: (iv lelwleulsinvis'y maniniatae 181 4 15 4 1 — - 
EDN Ueto Valatet sisters alain ecepaiaiabeta 247 5 13 1 1 = 1 
March 254 4 20 2 2 1 1 
April 202 6 23 6 5 1 = 
May 196 7 18 5 1 1 2 
June 224 5 22 8 1 = = 
July ate 166 5 23 7 2; = i 
August 239 7 27 5 - Z 6 
September 27 4 12 - 2 = 3 
OG EOD eT: wa vare aiclsieve «ister eiermerary 219 3 20 1 3 - 2 
NOVEMDEN) «\5/s'c-0'4/6is/elesavbiecasie 289 12 35 5 4 1 2 
DECOUMB ONE s/aicial dua ois aia atataont a 253 4 25 i = 1 = 
1977 
January 283 10 26 n 4 = iy 
February ... 329 12, 26 4 3 = = 
March 351 13 23 6 2 u 1 
April 299 10 34 7 2 uM > 
May 312 7 27 5 3 - 1 
June 277 4 43 3 ll — 1 
July 231 3 21 za 5 = = 
August 296 9 29 6 5 - 3 
September 317 5. 27 4 4 — 3 
October 343 1l 39 5 10 3 = 
November 398 8 31 4 3 2 2 
December 309 3 23 3 2 = = 
1978 
MEMO Eh NA AAA COOHACT 433 6 60 1 6 il 4 
February 415 7 40 7 4 3 2 
MONO Wie aava-sraislalete/s\els(sieie 425 12 36 6 4 4 5 
(RL Ms aialohalaletereinieoietsia 464 ll 37 6 5 1 = 
MEST ttn ate) aetia alelaloverntaters 470 6 31 5 6 - 2 
JUVES SSGANASE Sdisnoe 409 10 36 7 5 2 — 
SW ar etal atetetelalareleraiapa 375 ih 28 7 5 2 2 
PUP NUS ts ciel e: cigipiels lee 406 ll 20 5 4 3 = 
September 366 8 27 6 4 z 2 
DEEODCT Fe wreisieiens «ia.s sleysieieiara 
NOVEMDOTE  niniain/a ina) mtabeleiaieig 
DE CEMDE Tg vis) cratsla! e/a/s/ aie atvit die 
Nine months 
WOKS Goninpnce Jogos ema Oso 1,926 47 173 38 D5 4 13 
Dee? eal cieciate cela tatase/ tele] oi I 2,695 
OT Bars reletei nia ists o1=lnvele(ehainte crete 


3,763 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 
Se | 
Trade industries 
Commerce 
Selected trade industries 
Certains commerces 
Transportation, 
communication | 
Construction and utilities Raaance Serene 
industry industries Household industries industries 
~ eS furniture ae = 
Batiment et Transports, Apparel and Finances Services 
travaux communications Totad Food and shoes appliances 
publics et services — - pez, 
publics Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
1976 
22 10 90 8 21 12 3 37 | Janvier . 
50 17 106 7 19 9 6 50) LEVEler Te plereisias 
56 19 103 20 20 13 10 42 
39 13 76 12 8 12 3 42 
37 12 78 7 1l 15 2 42 
30 20 105 8 ll 17 3 39 
35 20 44 2 5 4 5 34 
40 2n 91 15 15 9 4 49 
38 17 98 Ws) 1l 8 3) 43 | Septembre 
47 13 86 8 15, 7 3 47 | Octobre ...s.e.ese 
59 1s 116 ll 13 a 3 51 | Novembre 
53 16 109 12 14 ll 4 42 | Décembre 
1977 
45 11 136 15 24 13; 6 GQ} Janvier  sicis v,cccces eieletotetteters 
61 24 133 12 19 15 1l 62: | Fevrdier sass Jn. ee oe se cine 
71 28 150 9 20 16 7 59 | Mars 
64 12 126 9) 21 13 2 51 | Avril 
68 13 145 23 16 20 2 50 | Mai 
51 LY? 105 8 12 12 2 55. | sain! 5.1. 
57 c) 101 10 18 13 = 40 | Juillet 
69 15 118 20 18 9 7 49 | Aott 
76 20 125 23 20 14 6 58 | Septembre .. 
62 19 126 22 Uy 20 7 79 | Octobre ..... 
80 25 159 23 25 13 7 88 | Novembre ... 
73 9 107 23 14 10 10 84 | Décembre 
1978 
83 22 170 20 30 18 10 82 Janvier 
93 14 164 22 31 20 10 87 | Fevrier 
108 22 161 21 34 20 14 72 Mars sees 
97 28 71 21 38 10 10 110 Avril “? 
112 41 154 22 13 24 14 112 | Mai... 
81 35 132 14 19 19 ll 104 | Juin ... 
86 22 132 10 27 9 3 97 | Juillet 
102 aly) ey? au 17 18 iss 91 | Aott ...-.eeeee 
93 22 126 16 10 10 8 82 | Septembre .. 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Neuf mois 
347 149 791 92 121 99 41 
562 149 1139: 129 168 125 43 
855 223 1,362 167 219 148 93 
4. —- +t - ——— —. 
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13 
14 
15 
16 
7, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


25: 
26 
27 
28 
29 
30 
BE 
32 
33 
34 
35 
36 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and 
Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
provinces 


Ontario Manitoba 


Provinces de 
1'Atlantique 


thousands of dollars — milliers de dollars 


YI Bam uartiy.: se. eis sree: sic: 6vehoiaharoegeieyeve'eler aise sey state ete le oer aeeie es ekererte piateiar casters abate 1,844 10,365 8,270 41 
2 |February ..... POO i Ok PIC OO OOGE CUCKOO GEES Wek ioc 2p Gt Ooo 442 11,652 12,854 478 
Bie | Mare Chis -arreleieisions' serrate Se OOD Oe sraretekereie Pale apeveneusy ere 818 6's otekars 830,567 10,470 14,500 216 
Gs Arpar AN ec ahels re caheiat aireie ie reieteiatetel aiaicvet hele iste ele steer eters onto 6 Odom are aiahers 178 7,334 11,050 273 
5 “MEY sees vetevencis fencrutaneie atenetevers IOI COCO COI OIOOE SO OCHONI SO sichalstete 693 9,067 12,665 287 
©. (UMS sew eiie: csin aloe et wrefoiel elie: arahs aralaiieer aor ceealal sxeuaiacstetaten eietehe sfoiooteetetan ere 2,642 8,898 14,274 242 
Te NIREL i 2 rare dale aifaivatedetlouey oe ehatetete totelaitahy a ahdletetateter ate lev shera¥sliattedstede tol chstel(e feleneteee F 113 26,698 8,267 583 
8 WAtigusite 3 Jon < sis fa tein cere orrepetenera tose meserornietere cHeennocaton bb abe eierertitia ete 344 10,798 13,487 308 
9) Sep SMC. gai. ante: olevelaror a eieterviatale ehelickaderemraien sie eh CoA Re aioe - 5,897 10,259 598 
LO: |OGEOBEE |. cyacqroredsietois' cic siete’ ois/avsious eve cece olatecatats sroere roe sfehteinveatereistate ; 3,948 18,024 9,204 212 
TT, | November! 7. siceisle'eaierentee RISO EEO OOO GO SE ofare faveleceusleysieie ara etek sy « - 32,603 25,905 3,394 
12” December’ 6 is\eja ete otrerann GO ECR OIOOCIS COICO 2) TOME C. 64 Phew di 13,204 89 


13) "| IAN DALY: cere ujederetors We atels eee 12,144 1,662 
14 | February 19,046 354 
15) |iMarch «3... 16,367 537 
6: NA ye til retecator ace 12,678 157 
AT Maty ee sci<: « 22,794 e250 
LS | TUG 5 stow stepepan wletere wile SNe wins cislei nich Bier aeee ai esolaietele = Cente eae ote ean 19,621 2,723 
LQ" I TUllsy © aveiestain: e¥atenateteiia| ola el'ave Apes is ojaretelvoxoiatecttgheral sure eistatavelmeretetererater oon ann 11,049 318 
20) fAGguSt 5.0. 10,550 404 
21 |September .. 30,019 240 
22 October s..% 17,044 T5273 
23 |November . 17,347 280 
24 |December . 9,075 2i5 
25s | ADUAE YS coves sie lore siete eRe ; 32,399 1,729 
26 | February “ 12,950 1,748 
AG Ma JES oe Re 21 c, = RAC CIOIOIR ERS 20,489 452 
ZS PAPEL So schotetete stove alee ae 17,994 401 
PADI ERATE spor 18,152 694 
30) june. sntios Aeta 4 4 Lé, 5/71 678 
SL Wehuiley wee Sere (o6aLs 18,071 667 
32) HAUpUS t coisas tepeelercts 25,058 404 
33 |September . 18,912 137 
34 |October .. 
35 |November .... 

December 

1976 .... : : teeeee 836,823 101,179 105,626 3,026 

WOU Te reve elects Disiaenalstorsctseevarens¥e 3 11,479 298,534 154,268 8,985 


TBE Sec ccs class Z ee 3 7,168 199,180 180,596 6,910 
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TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et 
certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique 
n° 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
7,053 30,832 3,320 4 C4Ou| anyvilera cs slerctaee « elavcre sae eee A 
2,746 29,435 3,786 “OOo heuiter meres Cote so oto so © 2 
4,530 861,174 7,588 RIAU Whey ROBO A Eon. Said ereeles eis eee 3 
2,746 24,247 4,002 SOG Ou Aes IN eevee eters ol cieereie slove ie ekovoete Cate 4 
1,059 24,005 4,996 Sie) Lai DIS ASE otale feta alevarsvereiaier eters eel atalat steteters 5 
609 21 a 2e 7,190 (AAV ISHS ON So le aA oie a alegoater Steie vais aaa sseneeee 6 
ZrOuT 39,811 5,336 ZA LOMO Let worekepaletecretene ois) bee 0) eerenavere 7 
2,020 28,950 8,916 Dig BOL MAOUE «ariel croversters ce etentete ss ailateter cee 8 
T5779 22,791 5,974 3), 532 si. SEPECMDLC ucla trewens e.e Sree a\etavel at aie 9 
1,748 33,346 3,286 fy Sf WOGEODRO Ms ele la creiene eterate Bic cporo. | ee 0) 
2,618 65,933 17,706 65994 N NOVEMb Te 5/6, cies teres enero e 6 setereretene lah 
4,384 32,949 6,102 45872 | DEcembre: «eos osicresisicre Seleeleseteie e We 
SE NAT/ 


1,966 30,414 4,819 9,334 
3,318 46,029 NDNA 2S)s; 13,920 


ARTRVEL CTs wolieno) ofioh-of sles) cheretolsie 
REVISLGI ui csererenecrsyerersvere 


4,071 56,646 6,405 Es OSD ul MatsSs ranches eretcle clacton tet ete 
5,138 42,776 7,174 MONT PAV Ll! aw oetor ovetonersuchetenevene 
5,509 41,593 15,458 SOL al Mariam eel erste sieteketehe¥s 
4,510 129,205 13,675 93 J 43. 4\ JIIATa Meuay oh hokel oerevetterctele 
2,675 81,265 4,482 28,444 | Juillet ....... 

7b XE\!) 39,143 4,426 ieee) INO Nena I aG CAH AGO RES 
11,049 67,519 20,808 13,631 | Septembre ....... 


15533 42,079 4,317 9,220 
5,620 44,179 7,610 6,788 
4,333 42,710 4,950 11,945 


OCEODES wercronstenohenevete 
Novembre ..... 
Décembre ........ 


4,745 91,067 15,499 36,381 
Dig loz 42,232 4,817 TUL 


DAR VILOE: <s ronnie fete "isle le where rele she 
BEVEIEIS Vrerereve 


4,840 52,010 6,111 TOGO) Maxis vteneterorote , 

3,761 48,054 5,384 Tig ADS, \ AVL Me vere rere(eXeve Yolnirele tel oPerele 
zz 56,160 yy Lys) 9.5740: |\ Made fereratereveveloterers lore 
7,494 49,311 2,293 13/3689) | JUANES vein 1010/0000 

2,870 36,160 7,675 7,078 | JudlLet, ... 1 


AOU Ee sayerwieha ta retelote roe 4 
SEPCEMbBeS® 100 oie '0le se 
OCtObTe: wwaces 
Novembre .......- 
Décembre .... 


7,835 54,480 9,815 11,559 
4,035 45,011 8,995 13,147, 


24,553 1,088,667 51,108 62,548 | 1976 ........ 


40,575 534,590 88,502 192), 324 |W UO7ile sere swe ss 


51,854 474,485 65,764 UL 2O SLOT Smrervsteersle ters 
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TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
provinces 


Manitoba 


Provinces de 
1'Atlantique 


No. 
1976 
LW SANWALY: Wickes oiaieya) winter aheuat ays soos, 56% Sad sears etalalialn ava eater aie cee eaets ae S) 69 89 2 
2g] BEDULUATY: 0:6: sins: vials os oleleveler Metso mVetehe MOMeTE Esa a 0a eset eh eee eNe ele eieiarere 1 87 LY 8 
SEN MAC TCE ste oe :e.-arieleh wi-urtabecelpehee oxen eciaater at Mere NeneRe lore cenreiecesel ote mee eRe Rete oireranertens 4 96 119 3 
4 Tl ADE LD Sis: cise, otavovar spate ei’eter ellette cheney sn teen TOTO MRI ciereme ce aa OG SCI echoes 4 61 109 4 
DB) PEs» wala me wis sate tre ak avghaia ete aaa Ac Nee tsiia) <ita\(sia! ais) sin) sfetate lets ia) ’a ehelic\-eice 5 84 87 4 
GE SURE, Gas. oe stele cye cia fiviccqieisne eice © Met etleteg te etlemic oats a meine rte 2 62 118 6 
7h \ aici ban eal 5) Shey si 0lwieniean dietary ae Mae Et atis taike louws car'e'w oi. late ana oMeten ie er accis 6 “etal ove if 57 83 8 
BAN AB SIEEE © oa cvaice a: sche coicone one cree ene re reeeee aide enie ts i6\.ei-s,.elsiinie! 2 101 109 4 
OR SEDECMDICT Le mara aera, shahaakeienederd eae Shohata Soha mile. a, & 6 wie ve 6 alee te me Blight, acesinyeia - 73 104 10 
NOR POCEODER | qe -eiesc,nioaia/osenn ess eae operel ad dtetoRemte ce avers aire Be Soka, he ag 71 108 5 
DLT NOVEMDELE | wwe araigcrcia @ acovaial es eg ore Mire Mts ela te eicic coat MOT ne ree - 107 139 6 
12'5| December \<ieic. sic, «c slene.c ate Paeeeeiat eater ait a > aisle <p aratetete slate (he's te (ee =e Z 75 130 3 
1977 
3B) DS AUAREY cera tie alm eee alate heart evar ste ctor oteloletotap etches etehtccetateke aera ee oreTe ee za 127 ay 11 
LG” Rebruary, ccisaexccsreisicupavecys AAO oe ee ea eee 2 114 152 5) 
DSi MATCH 5.5, <.Syeya ates svesoocyrareuay sate AAMT. eke Cot ed tk a ee eee 4 TL 180 8 
TG MN AD eal) G0; a1 acehen cists averevalnacs orexexes are meee otsrtaeh ater overs (anleiieica ac as, eter eet el oh 8 rerfere coke 6 114 125 8 
LH WMI oon, sxacesehetonsstusnagoichevens sere ARE: Smee rere are Son a eee 8 84 142 10 
UG fl Tue’, a's) ones suaceucvedetoxeusrensrekexorchave Sot te Metin ie oe bce Tene ene 8 94 123 10 
iD) | ANALY; 2 rey onsssieranacshomoyoaok snr access sy onane teatioee te emma ere a ace cin rae ee one 72 80 103 5 
ZON| AUSUSE, | ..<, césleacensrcropevedetapae AMAA aMEC ene ets ec cine ace eee one 5 105 139 6 
2M September | s sa.scercusiesssenenssaorpens «teeta Preval ace ea) oigl a ices d ats MUP e ae teva srenerete 8 118 144 6 
ZEN OCEGBEL jiesavavepavofevsiayencxecne SAM ee Meee ee a ee nee 4 iA) 158 10 
23> | November. _<.sisserebessioarisecstaivicns AIOE Etat tell cee cake hare ne ae 2 149 178 i/ 
ZEW DECEMBAT, §«jajoceusisieveusscecciens MACRO ae oe ee, 2 139 109 6 
1978 
Uo | I-A iet cy Pare ATER OTe He Ae ee Ota WO IM CEN S ar olen Giiaehena & 9 160 17.8 7 
26 | PODIUATY | sat excceyectqeyessa cies RNB ee oe eee o- ¢ Bimini 6 163 158 12 
2H, | MARCH i oo5 oaks geusdessasiourisaroys EE Poe Se eee vh 151 196 7 
ZED (ADIT. o siouenynsutpeceiieute cciccie > eee ee. ee ee f 5 178 184 7 
DDE NIMAS, jo, nysesevwuryeieu’ oursureaewuccenc ee ea oe ee eee 6 167 188 7 
SOL FUNG. oss eveleyele ge wirisasuas pusiciceue EM Ae oe oe eee 4 132 173 7 
S| JULY ve aeulecicucienne cee Ce oe | ee eee 4 121 174 > 
SBS | AUSUSE. oS steeping iieeen ERE | ee eee ee 3 137 178 7 
38) September joc o. BOPP WO RA nS Ao Sa <i reine eheeems 201 cee ele 9 137 152 4 
SG VOCEODEX 2 vis see apanwue + eee I ee Wise [el mi eeaeNeRste a tay orlere ra 
SOR NOVERDET! Lu ules ects ota tee PUaPURS Ve) a) elles ev'nye) loner eioc crevecenpha ehoreonerare Ao 
36° | December, . osu pseu ee de an Cee ne 
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TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, 


Saskatchewan 


OUPrRPRPUNDRPRErR ND 


WWNNYNFNWWODL 


8 
6 
3 
8 
Y) 
2 
8 
3 
4 


igi es 


provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


Alberta 


British 
Columbia 
= Canada 
Colombie- 
Britannique 
9 
10 26 
8 23 
3 20 
4 bie 
final 12 
4 11 
4 14 
5 21 
S 18 
16 17 
12 26 
8 18 
16 34 
11 27 
12 31 
23 52 
17 23 
10 Pdi 
6 28 
1: 18 
16 21 
27 32 
Ly, 28 
22 49 
24 46 
20 39 
oF 47 
26 67 
30 61 
21 42 
22 56 
17 43 
58 147 1,926 
104 258 2,695 
219 450 B08) 


Toronto 


Mont réal 


415 


340 


475 


602 


Janvier 
Février 


Juin 


Aott 
Septembre 
OCTODLEC 5 c/avelsrecerale alee fevolataliats/ia eter 
Novembre 
Décembre 


COOMONDUERWNYH 


ATAVILIE TT Voie oreas aos sha eiros/si lelal oletatseorateys 
Bvt Levy ie) cvale-n cveretel siataletecarete Recretc 


Juin 
Juillet 
INOUE. Maverscarareieyereletstovele AOR ee sec ne 
Septembre 
OCEODKE 5. cuemtastei sie ole. eliemie ae os 


PABVLOT wis. <ecie = celneisiw a late: s/alepeneuelo's 
Ly Oya aa Ws aA 1 A RE RAE Jhetahsiehars eas 


Septembre 
Octobre 
NOVEMDIE «one ais cians 
Décembre 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


1977 1978 


lst 2nd 3rd 4th lst 4th 
quarter | quarter | quarter | quarter quarter quarter 
= - Total 
1 2e 3e he per 4e 
tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- 
mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre mestre 


Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
$; SHOOO=S2LAS ISOM evccseicaeialete tonatertverersteeees - 
ZOO =. AO DOO raters soisncolerrelallehsietvueteteastetotane 
BD) CML wis SAS iG aes ceased Ar 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
$F. 55 OOOH S24 5:99.9 oN. cis cccreioeceseiacorsiereietere 5 
25; O0O= 49,999) .f a aceieieye are: eisto tes Seti e 
Di, OOD=* 99) 999K on oo creraiaietete cera ates clehemie 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 


$1) Si 0D0= $2459.90) Mepeyeucanchetatanehvareter reget ters 
PDO OO=T HII! sawsrstoheNetousrersvercteie aye (a fo tees 
DO FOO0 99 3999) s ekstananeiayereturstoveraralenetctecans 


Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Service — Services: 


Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
$ 5,000-$24,999 ...... Malcte s a/e acters 
2000S KAO 999 5 nie ccsvetonrielersaieletate 3 Oe fous 


D0 O00= F995 999 ca.lc.c ctesetete sie aleeroneee | AOA 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Total Canada — Ensemble du Canada: 


Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
Se OCOSG2 2990 te eee eee ae 
2000 1495999) Verto erent aierenante eyes 
DOROIO 799) 190.9) Sorc vcrctcicretercierctce tae ae 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 
OAS Tere tsyatensneretenetetatene sialon oLete.nlaesesiate 5 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
FPO O00 S24) O9I00 4 ie tee are otsretareyake 
PESOS VEAL): Ae ci ICUs ole nies 
Ds OOO) 99999! Tires steaterelsicld-o merece SONG 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 
POtia dL.” oie svetoneroterens ove Wales eiehe sieve. sYieiele 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
$ 5,000-$24,999 ....... receBoashejereteveutiesere 
ZO mOO0=4)49'5.9.90 mercies rererae cites states ie 
50,000- 99,999 ........ michelle cereteta ae 


Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 


Lota Ms ccetereicrere os steicietetets ere eae Cave 


——————— 


~ 
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TABLE 7. Average Estimated Liability Per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité économique 


January — Janv 


ELS ee Cre 


February — Février ..... 


March — Mars . 
April — Avril 


May — Mai . 


Sune — IML Gis <.s.ciee chests 


July — Juillet... 
August — Aott ... 


December — Décembre 


January — Janvier ... 


. 


September — Septembre .. 
Ogtober — Cctobre ...<5- 
November — Novembre .... 


February — Février ..... 


March — Mare’. ....6% ; 
Werth = AvT csis 05s 


May — Mad she siecinsevee tage 


June — Julia f.s o.< h 
Sully — JUtITet . osisi0s 


August — AoUlt «....ciede 
September — Septembre .. 
October — Octobre ..\. a. 
November — Novembre .. 


December — Décembre . 


1978 


Janaury — Janvier ...... 
February — Février ..... 
March — Mars »..c.cceceiee 


April — Avril ... 


May — Mad coe. cine «00 stele 


June — Juin .. 


er 


uly — JULPhet < .c\s ip ele 
BUCUS te = CACM E Fe.s sie» ste 
September — Septembre .. 
October — Octobre ...... 
November — Novembre .... 
December — Décembre .... 


Canada 


170.3 
119.2 
3,390.4 
120.0 
12235 
122.4 
239.8 
2d. 
105.0 
152.3 
228.1 
130.2 


210.3 
101.8 
122.4 
103 .6 
119.5 
120.6 
96.4 
134.2 
123.0 


Atlantic 
provinces 
= Québec Ontario 
Provinces 
de 
1'Atlan- 
tique 
614.5 150.2 92.9 
442.2 133.9 1135: 
207,641.8 109.1 HPAL EX) 
44.5 120.2 101.4 
138.35 107.9 145.6 
293.6 143.5 121.0 
113.4 468.4 99/50 
172.0 106.9 L257. 
— 80.8 98.6 
358.9 253.9 85.2 
—_ 304.7 186.4 
BZ eu 96.1 101.6 
- 105.6 105.6 
70.0 174.8 125.3, 
355.4 299.0 90.9 
(On es) 190.1 101.4 
227.8 104.9 160.5 
236.0} 1,049.2 159).3 
2,054.7 734.5 107}-3 
DAB ok 20353 75.9 
83.0 193.2 208.5 
510.0 141.8 107.9 
117.5 117.8 97.5 
451.0 177459 83.3 
46.6 306.4 182.0 
44.3 120.4 82.0 
141.1 15329 104.5 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 


1976 


January — Janvier . 
February — Février 
March — Mars 
April —, Ave dws « 
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SYMBOLS 


The following standard symbols are used in 
Statistics Canada publications: 


.. figures not available. 

... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 

- - amount too small to be expressed. 

P preliminary figures. 

" revised figures. 


x confidential to meet secrecy requirements of the 
Statistics Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés 
uniformément dans les publications de Statistique Canada: 


. nombres indisponibles, 
. Mayant pas lieu de figurer. 
—néant ou zéro. 
- - nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
‘ nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
statistique relatives au secret. 
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INTRODUCTION 


Fourth Quarter 1978 


According to preliminary figures the 
total number of failures recorded under the 
provisions of the Bankruptcy and Winding up 
Acts was 1,119 during the fourth quarter of 
1978 in comparison with the total of 1,050 for 
the same quarter of 1977. The estimated to- 
tal of the liabilities of bankrupt firms was 
$153,884,521 compared with the total of 
$128,967,461 recorded in the same quarter of 
WO77. 


Failures and Liabilities by Industries 


The largest number of failures occured 
in the trade sector in which there were 395 
compared with 392 for the same quarter of 
1977. Liabilities in this industry decreased 
from $41,595,111 to $40,934,913. In the man- 
ufacturing industry the number of bankrupt- 
cies is 95 compared with 93 for the same 
period of 1977 and the liabilities decreased 
from $18,435,082 to $17,017,955. The number 
of insolvencies in the construction industry 
increased from 215 to 273 and the liabilities 
increased from $34,379,804 to $44,162,181. 
In the service industry the number of failures 
decreased from 251 to 204 and the liabilities 
decreased from $24,421,426 to $23,518,383. 


Failures and Liabilities by Economic Regions 


There were 386 business failures in 
Quebec during the fourth quarter of 1978 com- 
pared with 415 for the same period of 1977. 
Estimated liabilities decreased from 
$60,307,201 to $53,499,021. In Ontario the 
number of bankruptcies increased from 445 to 
465 and the estimated liabilities increased 
from $43,465,756 to $56,213,120 in the same 
quarter comparison. In the Prairie Provinces 
the number of failures increased from 98 to 
102 and liabilities increased from $9,178,492 
to $22,014,765. The number of insolvencies in 
British Columbia increased from 81 to 147 and 
the liabilities increased from $11,485,856 to 
SH 7 OStipesoO)s 


Failures by Size of Liabilities 


The data presented in Table 6 indicates 
that the greatest number of failures involved 
businesses in the $50,000-99,999 size group. 


Quatriéme trimestre 1978 


D'aprés les chiffres préliminaires le nombre 
total de faillites déclarées aux termes des Lois 
sur la faillite et sur les liquidations a été de 
1,119 au quatriéme trimestre de 1978, comparative- 
ment 4 1,050 au trimestre correspondant de 1977. 

La valeur estimative du passif des entreprises en 
faillite était de $153,884,521 comparativement a un 
total de $128,967,461 pour le trimestre correspon- 
dant de 1977. 


Faillites et passif par activité économique 


C'est dans le secteur du commerce que l'on a 
observé le plus grand nombre de faillites, soit 395 
en tout, comparativement a 392 au méme trimestre 
de 1977. Le passif dans ce secteur a diminué de 
$41,595,111 a $40,934,913. Dans le secteur de la 
fabrication, il y a eu 95 faillites, contre 93 pour 
la période correspondante de 1977, et le passif a 
diminué de $18,435,082 4 $17,017,955. Dans 1'in- 
dustrie du batiment et des travaux publics, le nom- 
bre de faillites a augmenté de 215 4 273 et le 
passif de $34,379,804 4 $44,162,181. Dans le sec- 
teur des services, le nombre de faillites a diminué 
de 251 a 204 et le passif passant pour sa part de 
$24 42h 4260 $23, 51859835 


Faillites et passif par région 


On a enregistré 386 faillites d'entreprises 
au Québec au quatriéme trimestre de 1978, contre 
415 pour la période correspondante de 1977. La 
valeur estimative du passif est passée de 
$60,307,201 a $53,499,021. En Ontario, le nombre 
de faillites a augmenté de 445 a 465 et la valeur 
estimative du passif a augmenté de $43,465,756 a 
$56,213,120 entre le quatriéme trimestre de 1978 et 
le trimestre correspondant de 1977. Dans les pro- 
vinces des Prairies, le nombre de faillites a aug- 
menté de 98 a 102 et la valeur du passif a augmenté 
de $9,178,492 a $22,014,765. Le nombre de fail- 
lites en Colombie-Britannique a augmenté de 81 4 
147 et la valeur du passif a augmenté de 
$11,485,856 a $17,087,150. 


Faillites selon l'importance du passif 


Les données présentées au tableau 6 montrent 
que le plus grand nombre de faillites porte sur les 
entreprises dont le passif se situait dans le 
groupe de taille $50,000-99,999. 


Coverage 


The statistics of failures in this re- 
port are limited to those bankruptcies filed 
under Federal legislation (the Bankruptcy and 
Winding-up Acts) and does not include fail- 
ures, sales or seizures carried out under 
other legislation. In Table 8 the number of 
failures of wage-earners is shown but the 
amount of liabilities is not recorded. Pro- 
posals from insolvent persons are not included 
in the bankruptcy data but when such proposals 
are rejected by the creditors the proceedings 
may then come under the Bankruptcy Act. In 
Table 8 the number of proposals is shown to 
give a general impression of the trend. 


Note: Reported components may not add to to- 
tals due to rounding. 


Champ d'enquéte 


Les statistiques sur les faillites contenues 
dans ce rapport ne concernent que les faillites en- 
registrées conformément aux lois fédérales (Loi sur 
la faillite et Loi sur les liquidations) et ne com- 
prennent pas les faillites, ventes ou saisies ef- 
fectuées aux termes d'autres lois. Le nombre de 
faillites chez les salariés paraft au tableau 8 
mais le montant du passif n'y paraft pas. Les pro- 
positions de personnes insolvables ne font pas par- 
tie des données sur les faillites 4 moins qu'elles 
aient été rejetées par les créanciers ou que le 
tribunal ait refusé de les approuvé ou les ait an- 
nulées; dans ce cas, elles sont réputées étres des 
faillites commerciales aux termes de la Loi sur la 
faillite, et feront dés lors partie des données sur 
les faillites. Le nombre de propositions figure au 
tableau 8 afin de donner une idée générale de la 
tendance. 


Nota: La somme des composantes déclarées peut ne 
pas @tre égale au total en raison de 1'arron- 
dissement. 


STATISTICAL TABLES 


TABLEAUX STATISTIQUES 


TABLE 1. Commercial Failures by Economic Areas and Industries 


Fourth Quarter 1978 with Comparative Figures for 1977 


Atlantic provinces 


Prairie provinces 


Québec Ontario 


Provinces des 
Prairies 


Provinces de 
1'Atlantique 


Primary Andust res! Taermacss-'/tetetateiercerier eet 


Manufacturing industries: 


2 Food and beverage industries .......... = - 3 = 1 2 2 = 
3 Textile indtistrtiesiy. cc ctesn eine eles svetets - - 1 = = 1 = 1 
4 Clothing industries (including knit- = - 5 4 2 2 - - 
ting mills). 
5 Wood industries (including furniture) - - 3 11 4 6 2 1 
6 Paper and allied industries (including - - 5 12 5) 12 5) 2 
printing and publishing). 
i Primary and fabricated metals indus- - - 9 > 4 6 1 1 
tries. 
8 Machinery, industriiesir raise .1, elevet vere teteee - - 3 3 1 2 a 2 
9 Transportation equipment industries ... - - 1 = 1 2 = dt 
10 Electrical products industries ........ - - 3 1 2 - > 1 
ile Non-metallic mineral products indus- - - 3 = 5 2 = = 
tries. 
2 Chenical Rindustudes ta. rae a semereceeie - - 3 1 - a4 1 1 
13 Other manufacturing industries ........ 1 a 3 3 9 5 = 1 
14 Total manufacturing industries ...... 1 = 42 40 34 41 9 11 
Construction industries: 
15 General conteactons” Sama s sie nie ee 1 3 23 27 24 40 17 16 
16 Special tradelcontrackors se. ares seiesis 1 3 42 51 75 91 9 10 
£7, Total construction industries ...... 4 2 6 65 78 99 131 26 26 
18 |Transportation, communication and other = il ll 16 29 28 9 8 
utilities. 
Trade (wholesale and retail): 
19 HOGG sinis late lartejlaye ve tatenereretemercl erste yetenc aise mers eteneare - - 34 34 27 26 5 2 
20 Generalimerchandiisee- ac.feetencreeiert aie - - 7s 5 6 9 1 i 
20 AUEOMOEHY CL pLOdUCE Si rene sitesi nite on - 1 34 35 42 33 9 i 
22 Apparelsand, ‘shoes merece ater - - 28 24 21 22 = 3} 
23 Hardware: g.) sere avec efevevers Mee cai renee Eo rary ~ a 2 2 1 3 2 == 
24 Household furniture and appliances .... 1 = 17 ll 15 14 5 6 
25 DYN S'S we ows sees aya ysls) one Ore. aietaete alec aye - - 1 3 - = 1 ~ 
26 Other verades: encase eee nen 3 5 OL 53 50 42 1l 16 
27 Totalitrade (arses cteloinieieie Saat ereeiee 4 6 169 167 162 149 34 35 
28 |Finance, insurance and real estate ...... = 1 12 11 7 18 = 6 
Services: 
29 Education, health and welfare ......... 1 - ag 8 7 3 5 1 
30 Recreational services ..... EPO; CICLE: 2 1 
31 BUSINESS y SCEVACCS uaieiareisiusieiisose eres mots 1 
32 Personal’ ‘services cosjscacnren one Cee 2 
33) Other ‘services << sie. atalafe:a to reveliyyeter ete oreenate 6 
34 TOE IMG er VA CO aie suet terap cer tie ee te cas Eee 


TABLEAU 1. Faillites commerciales par région économique et par activité économique 


Quatriéme trimestre de 1978 et chiffres comparatifs pour 1977 


British Columbia Total 
Colombie- Number Liabilities 
Britannique = - 
Nombre Passif 
1977% 1978 1977* 1978 19775 1978 
$'000 
3 6 22 31 2,168 4,757 | Industries primaires ........ ist sle onsale ekstchone cates tes 
Industries manufacturiéres: 
= = 6 ; 872 150 Industrie des aliments et boissons ...........- 
a pm 1 2 SwAll Wil Industrie. textile. «vice. sa00 GOs a cofsuones ate, edegunieen ere 
= = 7 6 2,519 795 Industrie de 1l'habillement (y compris la bonne- 
terie). 

3 1 1 19 2,226 6,592 Industrie du bois (y compris 1'ameublement) 
= = 13 26 1,056 Sli leail Industrie du papier et activités connexes (y 

compris 1l'imprimerie et 1'édition). 

1 1 ED 13 3,375 1,339 Premiére transformation des métaux et fabrica- 

tion de produits en métal. 

1 = 5 7/ 632 1,603 Fapricationmde pachiness sy. csis cies sites eras ono 
= 1 2 4 317 428 Fabrication de matériel de transport .......... 

1 = 6 2B 2,698 SY Fabrication de produits électriques ........... 
= = 8 2 1,460 70 Fabrication de produits minéraux non métalli- 

ques. 

1 = 5 3 458 493 WoWelekej chau Weyme? gs lrate Ce uy Mar icao Moa moto Go HO Deo op 
= = 13 9 202 2,293 Autres industries manufacturiéres ............. 

7 3 93 95 18,435 17,018 Total, industries manufacturiéres ........... 

Batiment et travaux publics: 

8 ll ifs} 97 20,377 23,686 Entrepreneurs, Gener aux o.\ein ol eisciels) elaleeaelcleletelelvrerele 
15 21 142 176 14,003 20,476 ButELepheneurs espec da liliSeo miele) siecle ie edels isle stele res 
23 32 215 273 34,380 44,162 Total, batiment et travaux publics .......... 

4 12 53 65 2,824 4,721 | Transports, communications et autres services pu- 

blics. 
Commerce (gros et détail): 

2 7 68 69 6,505 Sates) Piet Oni a eel Over ape aces etetens Bechet ore cheaters teks sisereaeberae 
= 1 9 16 394 PRIS) Marchandises diveérses oc bars <'s isc arsiete aie'6 0 slates ates 

5 6 90 82 9,478 5,087 Produits dey Lcautomobilie te:srtcsts + afcis)<)cteleislelstetsnelet 

1 4 50 53 Syai Gil ay Odd: Habillement et ‘chawsSures —o« « <e:astere ma aim sw olelalaes 
= i 5 6 254 208 Quasi A Gr Oiaxs fore oreke di wicraiioteie s¥oucloleielatsiellsjsiotetatateteteds 

5 5 43 36 4,657 3,053) Ameublement et appareils ménagers ......+++++-- 
= 1 2 4 118 925 Me dHG@AMOTLE Sh rcreic slers cna ielers Aen Siaeie oneteyske aisisrelsheronehetcnons 
10 13 125 129 17,087 18,754 GER SS) COMME CICS) oxox: che: chebelsrothencisp 5 ehensyaintetevel tes etenaronets 
23 38 392 395 41,595 40,935 Ota), COMMERCE s\sicleitetel isl tekecie lets daeveuw.cvocehat teers 

5 20 24 56 5,145 18,773 | Finances, assurances et affaires immobiliéres ... 

Services: 

2 = 24 12 S\ Reh 1,738 Enseignement, services médicaux et sociaux .... 

il 2 21 8 1,416 363 TGA SAS Mere vatere there sain -ckcvets nichts Coveleteranckolers tate reel eerete neces 

6 9 58 36 4,136 526 SEGVALCES COMMELC TAUK cis cicieiclstsleteferetslotniele etaletntensyere 

2 5 ee 21 1,170 4,654 Services personnels 2... eeeeeee cee cssressevreces 

5 20 126 27 14,413 NBs hyd MEROS SAL VLGES. « siovaleiersletaiersvatelevo ve eivisrwtntalotele arate 
16 36 25 204 24,421 235518 Total, SERVACES) oye. eblorereyaslepepare oimieleve vie erates P 
81 147 1,050 [ 1119 128,967 I 153,885 y Total mrmetistewe svete efaboasfoleholchas sis tehahnsrsielede toes 
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TABLE 2. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months and Industries 


Manufacturing industries 


Industries manufacturiéres 


Selected manufacturing industries 
Certaines industries manufacturiéres 
Total Primary 
industries industries Wood Primary and Transpor- 
= = industries fabricated tation 
Ensemble Industries (including metals Machinery equipment 
des primaires furniture) industries industries industries 
7 A Total 
industries = = = = 
Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois transfor- de machines de matériel 
(y compris mation des de 
1'ameuble- métaux et transport 
ment) fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
Hi ||! Deiaeinnyan ere wiete' fatale thetate etalere 30,832 2,052 3,467 1,726 28 > Ss 
2 | Bebwusryien:ssicieginiewaneias re 29,435 1,183 1,992 10 237 = 574 
3 March. + cncaeron reise 861,174 182 833,881 240 173 48 26 
4 24,247 1,168 3,991 842 734 85 = 
5 24,005 713 2,518 702 394 122 145 
6 27,422 780 2,969 1,020 49 = = 
7 39,811 1,310 25,508 20,083 418 = = 
8 28,950 851 8,319 1,695 =- 364 1,081 
9° || September deyeta sets erealem se 22,791 317 8,519 - 68 = 1,979 
10 | October 33,346 141 12,726 2,931 493 = 8,359 
11 | November 65,933 1,143 19,869 446 289 166 1,482 
12 | December 32,949 766 2,611 322 = 41 = 
1977 
13) | SARUM AUNE sie sucka nn ibcsralsietatebiy 30,414 8/65 3,265 16 356 SS = 
WAY MEbCUSEY’ -jece aie diate syle eiebters 46,029 25/38 10,981 284 80 = = 
AD) MARCI: eretn araralslsjeiarsiete victors ste 56,646 818 28,137 4,236 454 a7) 98 
AGP ICAP ITO! <crararn/alatoratelettesral eet 42,776 1,352 12,081 5,265 286 62 = 
Lit | RAY a sys Fate epoiate tas eracstotetayenaniiota 41,593 548 6,390 1,080 119 = 617 
EBs [TURE ! svetatoie ss aisseieieicvs ge faaeve 129,205 328 97,306 607 89,256 = 105 
CEA EHS Ren concransnen 81,265 451 3,510 956 463 = = 
2.0! WAU CUistaiatareranss alelereislnlararnierte 39,143 P32 2,921 987 314 oy 347 
22 |'September® ..cicmecicieseiiece 67,519 428 15,559 454 1,944 = 8,195 
Zé \ (Oot oberas qrevlale a's. eetateanr cee 42,079 LSS 7,463 933 2,907 196 = 
29 WNOWEMBEN sasstas) aye ssifaicfeisteners 44,179 1,036 6,286 516 413 436 317 
24 | December’. woes mecdeeaene 42,710 377 4,686 TAT 55 os — 
1978 
25) | TAMUAIY v)<\eleie cin eraierets 91,067 664 22,199 1,198 419 76 4,744 
26 | February .. 42,232 1,692 6,525 655 97 949 294 
27 |March ..... 52,010 2,451 6,074 463 1,527 531 1,553 
CATA Wioy is BM AA eae, © 48,054 2,444 4,257 284 496 202 S 
29 [May ..-..e.eeeee 56,160 850 5,783 573 1,969 = 66 
30 | June 49,311 13,311 6,148 772 480 1,362 a 
SLY SULLY Maw eta stale eer eet 36,160 1,801 3,746 1,347 604 128 81 
S2 | Nagas atesaiee ecncere 54,480 1,082 7,972 296 3,885 1,404 - 
33 | September a 45,011 557 7,925 559 4,404 283 Oe hele 
34. HOCEOW EE: <Staisieaiars)cisleteieia's Hele 48,091 960 S97 1,774 1,034 1,348 170 
95" )| November vise er suciinnyeias 67,970 1,519 5,782 2,239 272 62 123 
36 "|| December verte sis o'ere ce tistete vate 37,823 2,278 5,265 2,580 33 194 136 
Twelve months 
7) LOUGH a eyiatetsiesctenersteyetatsvele ahem 1,220,895 10,606 926,370 30,017 2,883 826 13,646 
663,558 ESB [P28 198,585 16,111 
628,369 27,609 87,647 12,740 
4—_______ + i 


TABLEAU 2. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois 


oe 


et par activité économique 


Trade industries 


Commerce 


Selected trade industries 
Certains commerces 
Transportation, 
communication a 
Construction and utilities Finance Service 
industry industries Household industries industries 
ie 4) furniture = - 
Batiment et Transports, Apparel and Finances Services 
travaux communications Food and shoes appliances 
publics et services Total = = 3S 
publics Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
8,757 410 10,287 556 BN Si) 1,394 260 5,600 | Janvier 
5,552 798 10,378 404 LjoL7 694 5,463 4,069 | Février .. 
9,397 1,926 8,284 1,953 880 841 3,494 4,010 | Mars ... 
5,509 959 6,780 3,279 594 613 1,189 4,652 | Avril . 
33373) 454 10,220 584 483 1,231 293 6,434 | Mai ... 
3,823 15.753 11,482 416 1,021 2,307 2,708 55907) |Poredaaitaletatatale’wheloleleislelyrett eats’: 
1,995 985 4,471 82 258 240 1,666 3,875 Juillet 
3,148 1,070 9,353 1,941 837 608 15522 4,686 | Aout 
1,988 784 8,288 1,476 642 655 224 2,672 | Septembre 
5,378 630 6,163 Bysy) 1,060 1,278 828 7,480 | Octobre 
22,487 570 14,941 1,061 714 921 182 6,741 | Novembre ... 
4,424 1,206 17,418 1,251 2,384 7,242 529 5,995 | Décembre 
1977 
7,056 15323 10,187 keova 1,386 984 483 4,335 Janvier see teeter eens 
5,018 1,995 14,571 1,115 1,806 1,016 3,900 6,832 | Féevrier .-.+eeeeeeeeeeeee 
6,601 1,851 13,658 605 1,654 1,561 1,002 4,579 Mars Dee ce ewww eeeeeens 
7,680 507 15,847 545 26 2,974 232 5,076 Avril 
8,296 577 14,222 1, 338 1,660 1,816 163 11,396 | Mai 
5,824 931 18, 658 601 1,628 880 268 5,890 | Juin a 
35,435 591 36,050 816 1,809 919 = 5,228 Juillet . 
16,720 1,061 8,706 1,654 1,169 517 4,587 4,016 | Aout 
12,548 1,062 28,638 1,479 e705) USS ri) 15383: 7,951 | Septembre 
95376 LsorS' ES 19 2,161 931 2,425 2,602 7,249 | Octobre .. 
10,165 1,039 16,011 1,188 1,134 782 1,427 8,214 Novembre 
14,839 269 12,465 3,156 1,036 1,450 1,116 8,958 | Décembre .. 
1978 
19,784 1,058 32,937 1,569 2,196 1,475 1,019 13,407 Janvier 
ae 1,119 135325 1,619 as509 1,648 1,218 7,169 | Février 
14,720 1,081 153393 1,120 2,560 1,291 4,286 8,005 Mars sees 
11,958 2,861 16,581 1,378 3,014 734 1,216 8,737 | Avril . 
11,542 2,541 16,863 15395) 968 2,022 4,311 14,270 ie vette eeeee 
11, 348 2,025 9,872 630 976 1,672 15573 7,034 Juin sees 
1526 894 10,426 544 2,092 567 164 7,602} Juillet 
14,529 576 14,016 1,692 1,393 1,363 5,670 10,635] Aout tetas 
8,103 1,296 15,263 1,760 521 592 25977 8,890 ea re 
9,302 2,786 15,423 2,785 1,063 EPA) 2,425 11,224 in es sees 
23,208 725 17,169 1,687 2,893 1,308 12,135 7,433 PR: 
11,652 1,210 8,344 1,160 1,054 534 4,213 4,862) Déecembre 
Douze mois 
75,831 118,065 12,755 11,707 18,024 18,358 60,121] 1976 ....-- sofeknreisieteie:siezess 2 
139,558 202,132 16,033 18,034 31,103 Lees 79,724) 1977 ..+.- see ee eee ee eens 
158,856 185,612 17,279 21,325 14,415 41,207 109,268] 1978 ...++-eeeee Siegel) aalelate 


No 
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25 
26 
27 
28 
739) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 


abi 


TABLE 3. Number of Commercial Failures by Months and Industries 


— 


2; iieiaeen 
Manufacturing industries 
Industries manufacturiéres 
Selected manufacturing industries 
Certaines industries manufacturiéres 
Total Primary 
industries industries Wood Primary and Transpor- 
- = industries fabricated tation 
Ensemble Industries (including metals Machinery equipment 
des primaires Total furniture) industries industries industries 
industries = es = cae) 
Industries Premiére Fabrication Fabrication 
du bois transfor—- de machines de matériel 
(y compris mation des de 
1'ameuble- métaux et transport 
ment) fabrication 
des 
produits en 
métal 
No. is 
ea pee = 
1976 
1 | January 181 4 15 4 1 = - 
2 | February 247 5 13 1 1 = 1 
3 254 4 20 2 2 1 1 
4 202 6 23 6 5 1 c= 
5 196 7 18 5 1 1 2 
6 224 5 22 8 1 - = 
7 166 5 23 7 2 = =a 
8 239 7 27 5 = 1 6 
9 |September . Phi | 4 12 = 2 = 3} 
10 |October ... 219 S| 20 L 3 = 2 
11 |November .. 289 12 35 5 4 1 2 
12 | December 253 4 25 7 = 1 a 
1977 
WB; |} iam he. «sin sous cones mamtdheeainiel a 283 10 26 1 4 > = 
ety (ectel ona seo a) aR IOEIP RE eo ° 329 Mes 26 4 3 ed = 
15 |March 351 13 23 6 2 1 1 
16 | April 299 10 34 7 2 1 = 
17 | May S12 7 27 5 ai ae 1 
18 | June 277 4 43 3 ll a 1 
19 |July . 231 3 21 2 5 = = 
BON VWABUSE) cele wieisinijassiessiae el "i 296 9 29 6 5 % 3 
21 | September . 317 5 27 4 4 = 3 
a OC TOBA el stevavoini nin erate 343 ll 39 5 10 3 Fe 
23 | November 398 8 31 4 3 2 2 
265| Decemper (2. s<<,<.0,saketatiatela of 309 3 23 Ss) 2 = = 
1978 
PEA ISEN SEV SS MOAN OOE Shc r ee 433 6 60 12 6 1 4 
26 | February .. 415 7 40 7 4 3 2 
QT MALED ec asieie 425 12 36 6 4 4 5 
28) | Apel 5 o:s.0 0 464 1l 37 6 i 1 = 
DON May: oeeaniaet. 470 6 31 5 6 = 2 ; 
BON me vara oe 409 10 36 7 5 2 = 
salt TMCS A eat a 375 i) 28 “ 5 vs 2 
32 | August 2.06 406 11 20 5 4 3 = 
33 |September .... 366 8 27 6 4 2: 2 
34 | October ... 414 9 37 9 7 3 1 
35 | November 413 15 39 8 5 1 uf ( 
36 | December 292 7 19 ”) 1 3 2 | 
Twelve months 
OH SV USTG Sse leiisine pieieisiaipia aftets 2,687 66 253 Si. 22 6 ay 
2p BEL eee ann anos ye Ae 3,745 95 349 50 54 7 ll 
BONN 7B) aso elezateteisie 5 Were 4,882 109 410 80 56 25 21 
fi ee ju ___ feats Fae) 6] 1 asec 
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TABLEAU 3. Nombre de faillites commerciales par mois et par activité économique 


WONDAUEWNHH 


< Et 
Trade industries 
Commerce 
— 
Selected trade industries 
Certains commerces 
Transportation, E| 
communication a 
Construction and utilities Finance Service 
industry industries Household industries industries 
= — furniture = = 
Batiment et Transports, Apparel and Finances Services 
travaux communications Food and shoes appliances 
3 5 Total 
publics et services — = = 
publics Alimentation Habillement Ameublement 
et chaussures et 
appareils 
ménagers 
| 6 
t = == ele 
1976 
22 10 90 8 21 AA 3 37 Janvier SOOCOOOrr ee eeee . 
50 17 106 2 19 9 6 50 | Février .. 
56 19 103 20 20 13 10 42 | Mars ... . 
39 13 76 12 8 B. 3 42 Avril ae 
37 12 78 7 ll is) 2 42 Mar S33 
30 20 105 8 ll 17 3) 39 | Juin ......... 
35 20 44 2 5 4 5 34 Juillet Sielelesie ) 
40 21 91 LS 15 9 4 GOV | ROU Ew evalclalaiais)s/a\sfoloys ates 
38 aay, 98 13 ll 8 a 43) || Sepitembr a: raressayereie ee oreiciele . 
47 13 86 8 it} 7 3 AP MMOGtOprewe\srrsialclets Bielviete wretels LO) 
59 13 116 wy 13 ll 3 51 | Novembre ... «| Ud 
53 16 109 12 14 1l 4 42)|\ DEcembre GS sei.5s ocle wc sites wee 
1977 
45 ut 136 15 24 13 6 49 13 
61 24 133 12 19 15 ll 62 14 
71 28 150 9 20 16 7 59 15 
64 12 126 ) 21 13 2 51 16 
68 13 145 23 16 20 2 50 ; 7 
Sl 17 105 8 12 12 #2 55 Juin Sei iii irr Since |peetts 
57 9 101 10 18 13 - 40 Juillet sisialeles.s Bre eS) 
69 st) 118 20 18 9 7 GO| AOU Net ietere stern ea 20 
76 20 125 23 20 14 6 58 | Septembre .. + | 21 
62 19 126 22 ll 20 7 79 | Octobre ..65 6 ees 
80 25 159 23 25 13 7 88 Novembre cree vecverescers | 23 
73 9 107 23 14 10 10 84 | Decembre ...ccccseccesce «| 24 
1978 
83 22 170 20 30 18 10 82 Janvier seca cece cees sees [125 
93 14 164 22 31 20 10 87 | Fevrier .. tees 
108 22 161 21 34 20 14 72 | Mars ..... . 7 
97 28 171 21 38 10 10 110 | Avril ... oF 
112 41 154 22 13 24 14 112 | Mai ... ++ | 29 
14 19 ll IOAN PARE AS Soe ocean me (050) 
81 35 132 19 = 
0 27 9 3 97 | Juillet ..csisvece : 31 
86 22 132 1 
PY. 18 1} 91. | ACRE? sisi. e . ren pees? 
102 ily) 152 17 
93 22 126 16 10 10 8 82 | Septembre .... mate to 
96 32 150 27 20 14 15 75 | Octobre ..cseevcee 34 
108 17 139 25 18 10 18 77 Novembre eee 35 
69 16 106 17 iy 12 23 52] Décembre ... 36 
Douze mois 
506 191 1,102 1723 163 128 
777 202 1,532 197 218 168 
1,128 288 1,757 236 eet 184 
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TABLE 4. Estimated Liabilities of Commercial Failures by Months, Provinces and 


Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
provinces 


Québec 
Provinces de 
1'Atlantique 


Ontario 


Manitoba 


No. 
1976 
Th “|| Fear aary” aerate a:tcei ceevelce: elremetreveyetecarstersvelet aleve tere ISybewl ch olWehe talkers atte! oyeetetis eharonere 1,844 10,365 
ZO PebGUALY cicie serele Siskel olrehetanale, ‘or ecetelekeyecslte SEO Oo SOOO ORItAT iC ar 442 11,652 
3B: | Maan CH. faa 's,.svei otaretoln/ehsllupatepee eur eke sWetoletsl eterna crenere ate cote te Soi oh auc ere 830,567 10,470 
4 April. 2c 5.3\s eredsiets.aus. eicints, eearetenel avereiatetenlie mamrer tote tapereriete SES OTICIO Paso 2 . 178 7,334 
D' | Malye terssers ae: oe sls ni, ofebe interevelerarsusterste: svsts) ere yeyctelicl oieta! peel AVR ror ate ky eresetatonees : 693 9,067 
em (SHY Dag pomco ScDO Ono cling oo ero Rad, ey Sistal nie sse gielcemsrarenaat els me icin eters 2,642 8,898 
TSE so tejersree winter one efislistateterstavene lavas ole terete syojaisraurier svarenee Stigob Sos 113 26,698 
S VAwMeUS ts eres Sse? w \ve\iai ais8] 6) ee eNGt 9 Teieva alpine aehn Ley svete/a Bhelape ats be siatietieh w ph sketolevete ve 344 10,798 
9 | September |e ypetete:scic ls leier hte « sieveisi eich ele. al steele oiera ala eine eveteiaretecs rer sieaete - D897 
LO |OCEObeE iii <:emialeieiets 5: Wie {elioteal evel laced laitailatich ww Mlaya cote ronatouetelinlote eteber eit ehereteteretene 3,948 18,024 
AT, | NOWeCMDET) 's, steisveln'a stele sisuetereneusrsscioic <kereteerar sfee eiekons is OCORDIOEN ROE 6 ' - 32,603 
1:2) December yatcieisie.n eicialehalaeatMeneteseas ele @\/o) atte Le'salre\eiie: eats) ezstm eele/isyieileleisgele) aie 64 F200 
1977 
13: | January cic sieve whe esipyreitemuel sh sfelns'n!'=:i0\-+ cee Oteva eks:'ejie.(0i-0 ove BS reeras SO en a5 - 13,413 
14: KBEDEUA TY” <5 eceleishe tele loreloieterens relate sual wes amare rote era ten <a stele ayers 140 195925 
aM eh gel MMO CO ODO IOO 20 MODE EAT OO OCOD OLE Onc orn ne ae ce 42) 33,192 
DO WApea coc erahetevs! paceretave oleretebatens el eratater? Wistaia ty <celevel als, oraronne Rp oormooacooae 369 21,670 
LT! ceive cuele tte a) 9, 9) ine eb}, alee. # rete'n Voual ele vel elaieleis. shel nied. niece arate) theisderere eps 1,823 8,813 
LBs Ste 35 xeco ss fore eteens © siento tetera eng! ei ojevete ra lolete ete terereeueterd eee ners ec mnn TS Ae 1,888 98,625 
UG). | FUEL yale, oldia ane Bale area RCE ae ee TS De Coen aE 1S 4,109 58,761 
PAU NERC AR Geeta ots sigs sods Spaelahel oli} cica\/s\'s) = clio) Sfetieltahay's ata wie5/e, eieteahaie eileie eisita ose. 1,065 21,343 
21. \VSeptember’ \., «ues eis nvees pete sare: soe eee eaeiatctey iets ass eee are Sieleneleteietee 664 22,792 
22) |OCEODET Vix ielareniera ereteree te Spstetaie scores one ahe (el nines ot a \eiepetnie avacele.euwkore 28 2,040 18,015 
23 |November ...... Steteneiess ahey stoke eke ann voj aie iatehemere ain sled akere estat oi'oseletal sfotersi eis 235 17,558 
2h. | DECember gi:0isco/ssc fo veraiohaemenetenere sclera ake Mette el oleate rectal aiaSaQhans) svetle:ce tey'ehene ei 25255 24,734 
1978 
ZB SAMUayy a ove oisyo es) oak sen cneptees ate aia ce Panne ee Peete staieiatay sberate crete ts ne 419 49,031 
26. | PERE UALY on 55 cisisyoie.«'epohaie stetersl sori tin ReaPareeee rear ee acre ere oe roteielaes 266 19,631 
2a || Maixtchy (scicierhetterore 2 iden. 0) altuha ch Seems let’ 9rd atu: etinNe a af stx onda late atts eee TaTfee eer 987 PIB GNESI 
2B)-\| Apo Te |e sraie yokevltonsieuecenerMe crerterene nica iw 6\swi ee (orvmbar ein) sliei ace teases es) ae aNe el oheh saa leer 605 16,078 
29) I Maser cts laces ain stem inice tateclrorra 5 ¢ RG Ce Pic c SA OnOe Ee: OID OID. hac 775 21,083 
30! |Nuneeniaagres sheave eae is fal eWa\re\ 06; niin/ tela optioWo sel ol stern. ojie. si ae atthe sere eraierstatans 448 21,764 
BL W Inaly ovteta = ete cue eco atte ne <catere tints (a «aceite Seema ee atstipne sseteners 1,954 10,681 
SZ. AU GRIS te sere ustotas reine vp JeyntedsEa te tonexain'e\s oye eM batede Ae atece eres BD Ratato teeters aa 290 19,059 
33) Sept emberiuestensunevachau ee Aes CORRE Scr 0 ORE eraraar re a hareaeeian 1,424 18,611 
34 | OGtoberr'sshrta vires Mets cece FECA 6 ICRI OS 0 COIR Cine 750 17,906 
35) |iNovembexan-tee mete see a nciet VETO RS ate ise ark = acccetst ameter Sietetehe etme 1,905 22,385 
36). | DECEMbeE  ir5 c o:0 sete slosnyene TO.44 Sao omen ale) s.e'ene 6 00 ¢chehgae na mol ae 2,416 13,209 
Twelve months 
3] WUOTO Warsteiner ete ai arelialiolinjelel skereinis sve: eles ale Boro. Groeye Blo Gated aC otoaonen sae 840,835 159,017 
Sree AUCH! Ares. a oS Siclelintataie ais lw fees sr wo eae ie Fala nana tate rr OOo e rico 16,009 358,841 
BU EWA. KA Beane Baa Os oe Ae ac nS 3 ae BOOS SCI TS 50 > OMB Bias’ 12,239 ae 
—- 


thousands of dollars — milliers de dollars 


8,270 
12,854 
14,500 
11,050 
12,665 
14,274 

8,267 
13,487 
10,259 

9,204 
25,905 
13,204 


12,144 
19,046 
16,367 
12,678 
22,794 
19,621 
11,049 
10,550 
30,019 
17,044 
17,347 

9,075 


32,399 
12,950 
20,489 
17,994 
18,152 
16,571 
18,071 
25,058 
18,912 
16,423 
28,038 
11,752 


153,939 
197,734 


236,809 


1,662 
354 
537 

Bitz, 

1,230 

DT 
318 
404 
240 

17S 
280 
215 


WES, 
1,748 
452 
401 
694 
678 
667 
404 
137 
963 
323 
806 


a ao 


TABLEAU 4. Valeur estimative du passif des faillites commerciales par mois, pour les provinces et 
certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta = Canada Toronto Montréal 
Colombie- 
Britannique 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
= 3,260 7,053 30,832 3,320 4,648 | Janvier ..... Bee Core P 
688 575 2,746 29,435 3,786 4,894 | Février ... Sevavenehatats 
34 856 4,530 861,174 7,588 Gi 27D Mert Sha as -ercinieichtacoievevataiseene 5 
30 2,036 2,746 24,247 4,002 Ds OLED aI Angi Dans ersteraneialercecshatensanore eee : 
46 188 1,059 24,005 4,996 Se al | ical erates cite Callan er atial wae RIO TEC OID ES Bec 
259 498 609 27,422 7,190 LNT NE IW Obi ns ram Ig OD CIAO sigh eaaieny a sareaye 
89 2,049 2,011 39,811 5,336 2354S Tedd HEC. 5 spate 0) siinimieienaleita) arava ae eerenene 
379 bik: 2,020 28,950 8,916 D5 SOL gs AGGE Melemyay. PROPRIO ho 5. 9/eheyeheteyatareys 
Cis y4 405 1,779 22,791 5,974 3,992 Septembre 6 vie n:s <:eereiesiepaie siaherneaees 
70 140 1,748 33,346 3,286 A S157 | OCGODEES |. <\c/eleraie wis, 0 e.0 are = Specshetes ‘ 
173 1,240 2,618 65,933 17,706 6,994 |Novembre ..... eielel siavaters Bac OG 
6,856 1,141 4,384 32,949 6,102 OL Lin DESCOMDICG) sliatsioneclslipiete ole leielersieterersione 
1977 
194 1,036 1,966 30,414 4,819 RS isi!8 haletontt Wares Ao enna OOF on ont 
546 Be OL 3,308 46,029 11,255 13, GO Tenge Creie a. alete eer atshsias n 
468 589 4,071 56,646 6,405 5, OSs] MarisSs serereperns siselpkayeiinkas su sceceksl eke atest 
LHS 1,292 Syylsys) 42,776 7,174 1g OM GA LAS ca a ccs hosts laleuek sues an siaeenaede wand 
548 875 5,509 41,593 15,458 3) UGH al Mai Jexsfessia,<¥ateuseae 6 BAH OO oS 
205 1,632 4,510 129,205 13,675 SRAASSHALRhntel 4 oan Ga oueyeloceioupysters oko 
282 4,071 2,075 81,265 4,482 PASAT hike bie Geena co e6 6 wile enbiekans <etebsaatnes 
2 5905 536 2,339 39,143 4,426 8/5889) VAGUE tap vetoustoiscenonarsuons sisi oustepetetatetonete 
973 1,781 11,049 67,519 20,808 13, 631 || Septembre: sisveuwie,ocoveueiorershe Ann crt 35 
675 1,499 jp 35} 42,079 4,317 95 220 |OGEODIECK snece1ckeus aaron ssod7 ahehsinasvars 
554 2,586 5,620 44,179 7,610 OS 78SaliNoviembre <cicielsosuee soared 
237 1,859 4,333 42,710 4,950 11,945 | Décembre ......... Seer 
1978 
246 2,498 4,745 91,067 15,499 3G; SSI ADV AISTE AerepatelersneloPaliers Ao .c.0 
458 2,026 Dslow. 42,232 4,817 Tipe RECN AGL Cc eliofo alton ohaiistiolo rotels 
591 1,409 4,840 52,010 6,111 TiO SG Ole | (MARGE aneire cavavewes tes tole« ale loWetousvako stele tae 
1,182 8,034 3,761 48,054 5,384 Lest | VAWiREdL lon 5 0110 la la natralones taehsalioNolialielel east sin a 
ieae2 2,913 UL b22 56,160 STS) LEO MAAN whens fellavatototalane teRoletenate ke 
72 2,284 7,494 49,311 2,293 13089) | JRIET wie «ce teve mods sce a athe Reale Aan itso 
222 1,695 2,870 36,160 7,675 TOWNS: Wi Gap LOLs wie reakerens revere tile Kovoheeks Bn 5 
137 1,696 7,835 54,480 9,815 TL) 50) AO TUt Mia epete terete Fave Ronee feo te % ave 
303 1,590 4,035 45,011 8,995 13,117 | Septembre ....000ccewscescc rece 
1,464 3.247 Viveiche) 48,091 5,865 11,580 | Octobre .........- se seee see 
541 9,836 4,944 67,970 5,821 13,907 | Novembre .....-..... o sve aie hem Oe 
1,606 SYZES) 4,805 37,529 Seiiee 9,369 | Décembre ........+-+eee 
Douze mois 
12,476 14, 603 332503 1,220,895 78,202 TS TSUN LONG: cies tie oddaoousn ACR oie 
7,700 20,457 52,061 663,558 105,379 220,277 | 1977 wocvcccvsccevevoserceceves 
8,244 40,457 68,941 628,369 81,171 152,151 [1978 cecveccrsccesssecvcssvccvcs 
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TABLE 5. Number of Commercial Failures by Months, Provinces and Selected Cities with Cumulative Data 


Atlantic 
provinces 
- Manitoba 
Provinces de 
1'Atlantique 
No. 
1976 
MTR TATU TY, 1 erefoye (win ahora rn lepetatayoners)custanekalnelatcnsieiatsliceetey eve ter eerencene erent oneiere ae 3 69 89 2 
21) MEDBUAIY « ddh suc adh. Narcicnaraishs aa Metta eae eiieusionejoveleric avioadsagog dae zl 87 113 8 
Bi Mare Tir es: sean ceo evanstinto’ sinieatisyauctra TON M Nays erate one ke daususanceusuahe tere Pnttkcrstononacas 4 96 119 3 
EN) Alp ae Is, wa arse at spduct aulsilen avet-eeavoceeaiistus Cet tetas ene ee ahayaiehen=kawensta tole Necsus terekete ts 4 61 109 4 
Dil MAY > on at arteirah aves srehersroka etenaienere dics levee pe Wyse ta tale fe tals ia pao uvancnmlane a ate Mache teceiconnete 6 5 84 87 4 
G* Al GTS! os or chcatohiorisy si ohonsvavetanckausyaee Man AcTMEN taro tee Wrevoleus vans ecene ee dasa ao Tae: 9 62 118 6 
7.tl Tay, lesa aca mearaonel eascnoia seks BA Re ot ee: od on ee ee 1 57 83 8 
By || ANTS S sino atohat wi cv ol enlercen ene’ aheecenscrthabancuseeonel ete pote ve eadoe ie robe usuenche Pete teldesucierenwec 2 101 109 4 
9 | September ...... a) siatieh Mesa Bustos ia te Rr elapante foresee reels nv’ ce cous: astra ke fe femetehaissiye isiraks ks! a - 73 104 10 
NO) } Octobe +ac.iss0 alelenettrorate Meteor Woh MaKe tainGilele] Sisseus ier iene a talents sels hevenisactesa Li 71 108 5 
LIP | NOV emb CE ais tetera Auavelanancymnsys Cet eoi ete tege REIT cee ux reine aoe exe cian clare - 107 139 6 
12) || DeGeMmbet «neiersysretzar acavayotencicyeoeustenee te taboos ale co ieasacta ud sece akon wise corte Z 75 130 3 
1977 
LSP TANUA TY) sajerpiots oleate us teunie: sostetettea bere tensteera cist te eee eee ore = 127 TS) aT 
LA) || FEDLUGATY: »axsrerersiotsresmensnenpione cee elete eI Gro naas oronsie Lae bok Gin ose 2 114 152 5 
V5: }| Mare hers toretonavorst sraretenarslanances otteaete le te Mt Oteisle nsw ison one ie we eek 4 is Fa 180 8 
DG Appel ls sie: pkclcanansrahstouvt ernie umaists une ORME Ee eee beaks Ph crass Ceo ANS 6 114 125 8 
Ey iN MA tn crevsyevencts cl dyshellat an stieushaustonaratia ah ntelatete ds SUeitin ey ee Lo: wysisalie costae MIP RLS Le uses eece. te 8 84 142 10 
LG! YS TUIVe: cn tere nateustansxerovexeh SusWorcKek <Aceonowota ite te Grime d fencinies colo Vo skate Mee ne Goa 8 94 123 10 
HO) jl Taalvas voncronsterene sation roliaicNakoneetnvar.ceatee ARAL ee Pipe nae uiis ibis ae ep MEO sce ese ele 2 80 103 5) 
ZOP YAS WS te teria ieteveh ouster chattchonenatae ine Mats {ais Toe arenphe iia llacens (late Wee S eae he wwtere 6s 5 105 139 6 
2A WSOP GEMD OTR nconcrenlecarnceensgetekae dohavs Poa Leecher tae Mera estima area 8 118 144 6 
BZ* | |OCB OD S1e  oraracovoconsnchercnanslohny MERON EMI ate ce Re alntinw ui ea ices ees core ee 4 2 7, 158 10 
Zon \\MOMETD CX) x cp aistaveh opekonencts site Kenes shale ONS po ARS Ie AETNCEA ATs “sve'le eeu abe rata oialieta ce event 2 149 178 7 
ZA: WDEGEMbOL. asisiershsnsionelerahatasnss MMPS te alee Ms cae ic a ashi akatan ee ote Tels eile te tetas iS) is) 109 6 
1978 
ZEA ELC oN Ma RE RAR INS oe IEE Gekh Oxitiy WOE OMAR OAS OS Stile Hy BOE: anitn 9 160 178 7 
2Gr | HED IWAL Vinee ispiloxssegewiuesamisans sees b aaa + sling ah eee 6 163 158 ile 
27h, | March ota, vocsueveasiakousisusieustosiieis TRAM Ao elke avoa ote ae Wie inten eel 7 151 196 7 
ZSPN RAS ITS caus aveas se gcts va psccae es badato ade 0 {ata ee hs ie SIP Ra ERs ie ive 90) ieee Aah thexthe ei : 3 178 184 7 
ZONA Vache ve weitushonsioits ssgeaveasovewec ean, aE GO Goan Oden Py SC eye 6 167 188 7 
SOR WSUBT LG a cvsssscaereeakolcnsieus@svaegeleks oleae a aes Aan ke oe oe ee 4 132 3 7 
SIE fi TIUL YS oho ve gdunaensucuossusis doula uegnascVaue. SRRSR eee ol at ee sia laraiens 4 121 174 5 
OF WAUS US To. asuaiurucince pusiteccke seas kalalettha ts aevategenela| sista afons cee Boh Rees bl oe 3 137 178 7 
SSeS SPECMDCT Go sxyoisuswscyunouniesincee eta ee Be Aldgatish eve) a nies cantata ees Seduce 9 137 152 4 
BAS VOCE OBE seuscene Ci rege as nice se Meee Cellos Sb Ata haha, Abaca ne eiace aide Mess CoN OIG, 8 151 163 1a 
SS} || (NOV embemy. {sey wicscunes peaks See We: Ciaita Maliaras's wotilinnetalte rap hebagats lalate B.6 4 PS, 184 4 
36p)|December, acassue ss GN Se Ee aleiala'e, seeds eee eieteie aictate 7 98 118 6 
Twelve months 
37a WLS esiavecect 3 oxefene aitnisimiedede reer mentees ats, Clevenecrevis Steere anton OO OGed © aa 42 943 1,308 63 
SOU LOUTH! retave ovcisteraleue steranerekseers reser or race oatichcbeketors\ehere verses tenet oliec torah esehererre 54 1362 1,668 92 
SOE LOH. G Me ssteigrs slevaie ster eveneneteerisenien ote einer OTS Dei shavar siererenleemiore sisneueaveretenene a 70 Te s2 2,046 84 
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TABLEAU 5. Nombre de faillites commerciales par mois, provinces et par certaines villes, avec données cumulatives 


British 
Columbia 
Saskatchewan Alberta - Canada Toronto Mont réal 
Colombie- 
Britannique 
| NO 
1976 
- 9 9 181 1 BO) |v vSRMM. sei sch ol Greener «ae het rome eee il, 
2 10 26 247 44 LAN SRO ICTOT? » cysiain ole e¥etere alo ete) siehetonee seater 2 
az 8 WS, 254 49 5B. | Mac sit ale d sre: tele ORNS othe: ote Mare erator ate 3 
i. 3 20 202 41 BOA PAV CLL Bie eres Cee Pept ps Peri an 4 
ak 4 pi 196 28 B/W A ADIAUL w or ah ch stich ot hot deo yard sahara dhalaelsrenster’ 5 
6 11 12 224 50 BOs] a Mutchsan vce a) cher sno onenet ov awd ds havea sierg oo tenete 6 
2 4 11 166 32 27 | Sad Tess... Sreldats che ee ya etre 7 
3) 4 14 239 39 G3 | PAOWES wate eiert eletitetere-cicccetehettte merareters 8 
4 5 rail 27 32 36 | Septembre ........ af ebateaveteticl « aetars 9 
af! 5 18 219 37 BS OCGODEC: sys .cre ts eletere «elec tlere tera exe retote 10 
4 16 87 289 40 46. | Nowiembiel 2. ctor. stetetetoncd ators bat atere tak 
5 12 26 253 57) 3G | DEGEMbFE: woh liee << ome ca taters a2 
LOR 
4 8 18 283 43 Ay |balensialhe Bb Aan Ao ondoomodo. easrstske TS 
6 16 34 329 60 52 EC VLEET ns. cyare ooviel oe ciataiotateteteteememele = 14 
10 aby Pag} 351 60 S6u | Maris Wiivasdvete setts etstote nie a VovenMeretey one 15 
3 12 31 299 47 SOU sAN stad xlia Wate fete teVoite te foveteve 0: Seb ateehetete lace 16 
3 13 52 312 49 Geil Mather sevartenercics teMatts tamara tatatectehetatetes «hate Wy 
72 ug. 23 20 44 GB: |) Tachitiy wapexsnareneterctetararatete Revetekateta: or eeetete 18 
4 10 27 poeyil 30 BO) | Sattler Ne kel eten staat he alole (etatatewetete ts 19 
7 6 28 296 42 SBul WADE taierensie eke acne ginlenerers aie ekspeistoae ie 20 
2 11 18 Bi7; 40 34> | Septembre: semis tettetetetaler fee ais (state Pas 
7 16 21 343 59 SS OCEOPES. cherckalatelcte ache: <totetnietetenerats Asia \a73 
3 27) 32 398 59 G5.) NOVEMBRE <isssteletstcectetetstetettetete cere ors 23 
5 17 28 309 39 530) DEG EMbLE wr. atere ahs ature se cota eaters foc sie 24 
1978 
8 22 49 433 52 83 | Janvier . Bretets 
6 24 46 415 48 G9) Bevrtanwn ce tie ce teeitte ss «teenies 
5 20 39 425 52 64x Maree seme taint tess Sats e sre tte tern tetet 
8 27/ 47 464 48 SS ANE LIM oe Rees os Saisie «theres sere steers 
9 26 67 470 34 SG iei| Mavs ~, ores :0 ss, Sis s Ste sues bia were suena trans 
2 30 61 409 35 SG daa ines Were iste eo eisercle state ate a oro leiene 
8 21 42 375 50 SY/iq| GeBWe: An Gia orem OU CoO 
3 22 56 406 48 65 | AOGE= 4205.45 
4 17 43 366 37 67 | Septembre 
7 2 62 414 40 G7 SOCTEODES) wiereisreiersiexercisle susie ears 
9 D2) 53 413 Shy 59 | Novembre ... 
18 13 32 292 29 47 | Décembre 
208 2,687 475 ADS! |MUOGPep eve ious cieiene ee oie echelon aiece= 
339 3745 572 CAG al A077 eae cate cte a Colelea eteiere 
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TABLE 6. Commercial Failures by Major Industries and Provinces, According to Size of Liabilities 


TABLEAU 6. Faillites commerciales par division d'activité économique et 
pour certaines provinces, selon la taille de passif 


2nd 
quarter 


Ist 
quarter 


3rd 
quarter 


4th 
quarter 


Ist 
quarter 


fee 2e 3e he mer 
tri- tri- tri- tri- tri- tri- 
mestre |mestre |mestre |mestre mestre | mestre 


Manufacturing — Industries manufactu- 
riéres: 


Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 
S DROO0— S247 900). e ee yee wieenn nents C2 oo 
25 000— 049). 999 ee veueleuate miele lene aeiete ei 
5050005599 5999 x. cic. aid slauerkes uae ee 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 
OCA wea reeye, oisbahousksiacens axis eseeeliareleyetels i a 75 104 77 93 349 136 104 
Construction — Batiment et travaux 
publics: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 1 - - - 1 1 = 
PEG SO00—$245 DOO. crac. esicreretarace cae ote 43 49 44 54 190 74 70 
20'5|000= 4915999: Sarchcianvetoresorstoeceree ones 36 39 42 50 167 59 64 
20 5'000= 2995999 ee crete a aicyciinrenarareeieteteteye 56 41 50 51 198 69 75 
Over $100,000 — Plus de $100,000 41 54 66 60 221 81 81 
Os AL vet n'ses oberalsretoxs: oWels Matemeaeia te temeer crore Ay) 183 202 PRAMS) Cala! 284 290 
Trade — Commerce: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - 1 4 4 9 3 5 
Br O00= $24) 1999 menue aasieciss Aon 91 81 68 97 387 lll 106 
2 DO 00H 40) O00 oie or a eee oe ITs 99 68 99 374 135 132 
50)\000=> 991,999 nasi opeacuse aisuusy ee 117 108 109 98 432 123 111 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 94 96 95 94 379 123 103 
NON EEN EO Eee MRC CREE ee ANG 419 376 344 392 1 1,531 495 457 
Service — Services: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... _ 1 4 2 7 D: 1 
$ Ss 000-$24. 090) cr. ae ila eer eae 52 33) 36 64 185 65 82 
25,000- 49,999 ...... Save aiaie'e slereeyaerae 37 46 24 56 163 56 88 
BOS OO0=- 995 9990... once aeh a ainevehe oe aerate 34 37 28 69 168 43 70 
Over $100,000 — Plus de $100,000 47 39 55 60 201 75 85 
MOE. sare cbiare ay varetetteteeinieit cae esheoitte meee 170 156 147 251 724 241 326 
Total Canada — Ensemble du Canada: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... 1 4 8 7 20 i 7 
SP 5 000$24 999) noes as tee 223 192 171 256 842 297 325 
2S O00=. 40.9900 isc. susie) eee 243 205 168 251 867 305 341 
OU 000. 99 000: scanners 247 224 227 PAY 955 298 322 
Over $100,000 — Plus de $100,090 249 263 270 279 | 1,061 366 348 
Ea Eas ait ire aso svoustinito tal ip eiataconl of Ga ret aS 963 888 844 1,050 | 3,745 1273 1,343 
Québec: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... - 1 5 » 8 1 2 
Be Dy O00 S20, 99 02 sor ie weet nae Sr is 88 58 58 91 295 96 103 
20) 000=2'59).0.990 8 ac gta olan aie eee 93 66 45 87 291 1S 133 
DU OO0= 799) 10.90) ahs ke norerye ieee eer 81 73 nh 95 326 109 112 
Over $100,000 — Plus de $100,000 90 94 118 140 442 153 127 
No tally. aeNeiayeropaearea eens axe: States ie oncnets 352 292 303 415 | 1,362 474 477 
Ontario: 
Under $5,000 — Moins de $5,000 ...... ih 3 3 3 10 5 B 
$,5,000-$24,999 ........ saiai g<exsuse ei eabatiete 106 90 85 128 409 146 143 
ZBI OO0=7 4929900 uk acter eh yaa 102 96 94 113 405 123 148 
205 000—199 900) ear tee eee a ehaetaete i124 103 12 114 453 120 129 
Over $100,000 — Plus de $100,000 .... 114 98 92 87 391 138 122 
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TABLE 7, Average Estimated Liability Per Failure by Months, Economic Areas and Selected Industry Groups 


TABLEAU 7. Valeur estimative moyenne du passif par faillite par mois, par région économique et pour certains 
groupe d'activité Economique 


Atlantic 
provinces 


Prairie 
provinces 


British 
Columbia 


Manu- Construc— 
facturing tion 


Canada = Ontario = = ad Sy 
Provinces Provinces | Colombie- Indus- Batiment 
de des Britan- tries et 
1"Atlan- Prairies nique manufac— travaux 
tique turiéres publics 
thousands of dollars — milliers de dollars 
1976 
January — Janvier ...... PhOmS 614.5 150.2 9259 300.0 783.7 398.1 TAS: 
February — Février ..... IES), 2 442.2 133.9 113'28 87.1 105.6 ao) 979 
March ="Marsils.iicic. csleras 3,390.4 | 207,641.8 109). 1 PAU) 92-2 197.0 167.8 80.4 
Apy EL — Aviso ce ters ales 120.0 44.5 120.2 101.4 367.4 18/723, 141.2 89.2 
Maly “— Maldi Sao tetavacsteterets ha ey 12225 IBS), 107.9 145.6 57.9 96.3 One? 131%;:0 
RCH oWes VOT 15 Geet. oip OG 122.4 293.6 143.5 121.0 43.4 50.7 127.4 109.4 
SULiy, =) JUsdetk, ci. « cheese 2395.8 Wilsyaes 468.4 99.6 194.3 182.9 57.0 101.6 
August = VAGUE. ast eieteltcis 120. 1 172.0 106.9 237 NFER) 144.3 TSs7 102.8 
September — Septembre .. 105.0 = 80.8 98.6 25526 84.7 5233 84.6 
October — Octobre ...... 152.3 358.9 253.9 85.2 38.3 97.1 114.4 TAT, 
November — Novembre .... 228.1 - 304.7 186.4 184.9 154.0 381.1 128.8 
December — Décembre .... 13052 BZ 96.1 101.6 404.3 168.6 83.5 159.8 
1977 
January — Janvier ...... UORE5 = 105.6 105.6 125.8 109.2 156.8 74.9 
February — Février ..... 139.9 70.0 174.8 125.3 183-4 97.6 82253) 109.6 
March — Mars ©. ..<iccae oeke 161.4 355.4 299.0 90.9 55.0 150.8 93.0 91.1 
Apr E Avail. o.s.cie0ie-enche 143.1 61.5 190.1 101.4 L270 165.7 120.0 125.8 
Marys —) Mash< Katerstote misread rateueyare 13353 227.8 104.9 160.5 102.1 105.9 122.0 98.1 
FRIST RICUTI ee ana) coe cate bi ores 466.4 ZB6\..0)) el O49, 159.5 1LSAa2 196.1 114.2 WHT esi 
Sule —) Sat; sic. =< Ae 35188 2,054). 7) 134.5 LOWS 245.8 99.1 621.7 356.9 
Adeust —AOGE cise. h se 13232 2435-1 203.3 75.9 202.4 se 5) 24253 73.8 
September — Septembre .. 213;50 83.0 193.2 208.5 LOosa3 613.9 165.1 229.1 
October — Octobre ...... L225 510.0 141.8 107.9 104.5 73.0 E512 104.1 
November — Novembre .... 111.0 in ys) 117.8 97.5 9254 175.6 D27ar 100.7 
December — Décembre .... 13852 451.0 LTS 83.3 82.6 154.8 203.3 116.5 
1978 
Janaury — Janvier ..... a 2103 46.6 306.4 182.0 120.9 96.8 238.4 
February — Février ..... 101.8 44.3 120.4 82.0 100.8 112.0 120.3 
March — Mars ...... pee 32 122.4 141.1 153.9 104.5 76.6 124.1 136.3 
Apacs —— Avr H Oe: . (oye: xen verehe 103.6 201.5 90.3 97.8 184.9 80.0 123.3 
SEVe Ei O45 Son Sood ops LESS 129.1 126.2 96.6 119.7 166.0 LOS 
JUS UAB oteo sieve! olatel oho 120.6 112.0 164.9 95.8 Tips) 122758 140.1 
Suiiy = uUiltet ...<. eters 96.4 488.6 88.3 103.9 76.0 68.3 134.0 
AUSTIS Et —TAOWE Ns sce s oe ose 134.2 96.7 139s 140.8 69.9 139.9 142.4 
September — Septembre .. W220) 158.2 135.8 124.4 GileeZ 93.8 te fexde 
October — Octobre ...... 116.2 93.8 118.6 100.8 189.1 118.4 96.9 
November — Novembre .... 164.6 476.2 163.4 1524 3057 93.3 214.9 
December — Décembre .... 195 345.1 134.8 99.6 152.5 L5 Oh 168.9 
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TABLE 8. Number of Wage-earner Failures and Proposals, by Months and Economic Areas 


TABLEAU 8. Nombre de faillites et propositions d'ouvriers, par mois et par région économique 


Atlantic 
provinces 
Canada _ Québec 
Provinces 
de 
1'Atlan- 
tique 
1976 
January — (Janvier <j.l.6 9.5 822 ll 264 
February = Beyster te .eot a. 1,014 45 286 
Marche— Mars! ga... acetic eae 6.0 ioe 39 354 
Aprg de. Asics | payee. sedate ei 2, 0: 995 87 312 
Mayie= i Mai |. 5: Bhs «ctoie ote ols 976 B7 285 
JUNE (= JUD Be Fes arenes sites RB «ake 1,025 82 301 
Suid 7p Ft TM CCR. oyete See oro 825 37 210 
August — AOC mii sketrets @ Sie sins 887 53 246 
September — Septembre ..... 1,060 53 314 
October: = Octobre) oh5.. 26 a 984 56 298 
November — Novembre ....... 1,047 51 328 
December — Décembre ....... 930 45 276 
1977 
January —= Janyger 2s s.aee. « 934 72 249 
February — Réynier \2.ce.<. 1,063 74 339 
Mair eh u—sMar Sis aape nie pista aiths ws 1,248 bid 338 
Apr tile —eArir 0) eis. « eithesthehalsne 1,138 63 329 
May e=5Mai |... state sre a tye teas 6 1,278 87 356 
Nibhek=) —p iitinhel Ann eee ee ee b, 220 89 377 
Juliyye Jit Be tap ora tot ea 982 45 250 
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September — Septembre ..... 1,299 50 424 
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November — Novembre ....... yy, 293) | 40 343 
December —BDecenibte) 4. cei. « 831 55 215 
1978 
January —sJanvier so. «««.,.0 1,073 88 Pan) 
February — Février ........ 1,254 84 416 
Marcht-— (Mawes soe... 5S. aktte L278 60 328 
Apa ial —. Avira tate a iaaed ds cltetecs 1,490" 156 4375 
vicki ic ee ee Rererara Sey ee 1,469 77 479 
J RBD Cie gS TTA aah tats oso ct 0) scticlay ons 1,427¢ 130 395 
Teg Lye atl Ue eaeais orev eve shaeve ss sa N/} 136 347 
ATONE SES" AOU garcc.c- ack ualone: < I, 511" 134 489° 
September — Septembre ..... 1, 450° 74° 481¥ 
October — Octobre . 3.4. a... 155450: 67 461 
November — Novembre ....... i, 683. 77 583 
December — Décembre ....... 842 23 205 


Wage-earner failures — Faillite d'ouvriers 
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400 106 103 
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Proposals — Propositions 


Canada 
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